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NEW DELHI, SATURDAY, JULY 14 , 1984 ( ASADHA 23 , 1906 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

( Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग 1 - खण्ड 2 

__ [ PART I - SECTION 2 ] 
रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

सरकारी अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों , छट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसचनाएं 
Notifications regarding Appointments , Promotions, Leave etc. of Government Officers issued 
the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court ] 


गज्य सभा मचिवालय 

नई दिल्ली - 110001, दिनांक 2 जून 1981 
नई दिल्ली , दिनांक 19 जन 1981 

म . पी . एफ . 334( नाएएन - जीएन - 788184श्रीदर्शन 
10 आर० एस०/ 2( viii )/ 84 - परसोनल - श्री डी . के . बहल , जिनको | लाल , स्थायी वरिष्ठ सुरक्षा सहायक , ग्रेड -एक तथा रथानापन्न सहायक सुरक्षा 
+ 5 अगस्त , 1983 की अधिसूचना सं० आर० एस०/ 2 ( vii )/ 82 धिकारी का 27 मई, 1984 को निधन हो गया है । 
नल द्वारा 1 जुलाई, 1982 से सभापति को प्रथम निजी सहायक समदीय 

डी०सी० पाध्ये, संयुक्त सचिव 
7 में अध्यक्ष के निजी महायफ/ उपसभापति के निजी महायक के 

योजना मंत्रालय 
म स्थानापन प म काय करने के लिये नियमन किया , गया या , 

मांखियकी विभाग 
पून , 1984 के अपराह में वरिष्ठ निगी महायफ के पद पर प्रनिर्मित 

नई दिल्ली - 1, दिनांक 12 जून 1984 
ए । 

मं० 10 -- 12026/ 4/ 83 - ग . प्र . सर्वे० 1 - भारतीय सांख्यिकीय 
एम . एम . जोशी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी 

सेना के ग्रेड - 3 में पदोन्नति पर अन्यत्र प्रतिस्थापित किए जाने के परिणाम 
लोक मभा सचिवालय 

म्यम्प मा० सां० सेवा के निम्नलिखित ग्रेस - 4 अधिकारियों ने क्षेत्र संफार्य 

प्रभाग, रा०प्र०म० सगठन ,में उनके नामों के सामने मी गई तारीम्र में महायक 
नई दिल्ली - 110001, दिनाफा 16 जून 1984 

निदेशक के पद के कार्गभार का त्याग किया : - - 
i० पी० एफ० 303 ( 2)/ए . एन0 - 1/जी0 एन0 - 816/ 84 --- अध्यक्ष , * अधिकारी का नाम मायभार त्याग पदनाम तथा कार्यालय 
" न स्थायी ममदीय भाषालरकारी और स्थानापन्न वरिष्ठ संसदीय 

म० नथा क्षे० सं० प्र० , में करने की तारी जिममे पदोन्नति प्राधार 
.. . कारी को प्रत्येक के सामने दी गई नारीख से गठ संसदीय 

तैनाती का स्थान 

पर तैनाती की गई है 
तरकार के पद पर स्थायी रूप मे सहर्ष नियक्त करते है । 

1 . श्री वी० जी० देशमा 3 - 4 - 1981 वरिष्ट, अनमधान अधि 
- - - - - - - - - - 

महायक निदेशक, क्षे० सं० ( अपराह्न) कारी , परिवहन एवं 
प्र० , रा०प्र० सय मं , पुणे 

जहाजरानी निदेशालय , 

बम्बई । 
पी एम० सी० जैन . 

1 - 4 - 1982 

2 . श्री पी० के० बनर्जी 
पी० एस० त्रिपाठी 

4 - 4 - 1984 उप निदेशक , के , मा० 
2 - 4-- 1984 

क्षेत्रीय महायक निदेशक 
मगरी लाल 

( अपगन ) मगटन , साख्यिकी 
1 - 6 - 1984 
- -- - - - - -- - - - 

क्षे० स० प्र०, रा०प्र० मा 

विभाग, नई दल्ली 
मुभाष काश्यप, महासचिव । 

सं० नागपुर 
,2GI/ 84 
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भारत का राजपत्र , जलाई 14 , 1984 ( आषाढ़ 23 , 1906 ) 


भाग --- सण्ड 


लिए ( इनमें से को भी पहले हो ) उपी के में 1800- 2000 के पेतनम 
म छ महीने का निा नाम पाधार पर पानापन्न मार निशा नियुक्त म 


दिगाम 13 न 1984 
म० - 38011/ 1/21 10 प्रो यो [ - II , ओल मकार 
प्रभाग रानीय निदप सर्वेक्षण मगटन , गची के अधीक्षक श्री जी० पी० 
मेर । १ ] मार्च , 1924 के अपगल मे सरकारी गेवा में निवन होन 
को स्यीयति देने । यह स्वीकृति मी० मी , म । ( पणन ) नियम , 1972 
में नियम 1947 के अधीन म णनं पर दी जाती है कि वे दिनाक 20 - 2 - 8.1 
मे तीन मष्टीन की माविधिक प्रावधि के समाप्त होने में पर्ष अपने देशन के 
अगा वो निर्धान पारने के लिए पारे । 
___ o 1 - 31011/ 1/ 11-- I H० ग. . 1 - गातात, क्षेत्र सवार्य 
प्रभाग , गद्रीय एनिमण गक्षण गगटन के मल्यालय फरीदाबाद के शामन 
अधिकारी श्री एम . एल . मया को दिनाक 6 अप्रैल, 1981 के 
प्रापगन्न म मरमार्ग सवा में स्वच्छापूर्वक मया निवृत होने की स्वीकृति 
देते है । पर स्वीकृत मी० सी० एम० (पणन ) नियम 1972 नियम 48-- 
के अधीन इम शर्म पर ली जानी है कि वे तारीख 24 - 2 - 91 मे तीन महीने 
की मांविधिक सूचना प्रधि के ममाप्त होने से पूर्व अपने पेणन के ग्रंण को 
पग्विमिन करने के लिए आवेदन नहीं देगे । 

म . 10 -140114/ 3/ ५4- II P० म . - राष्ट्रपति , श्री निलांचल 
राय मनायक निदेशक , क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र सकार्य प्रभाग , राष्ट्रीय निदण 
पक्षण मगठन , ग्वालियर के महायक निदेशक श्री निर्वाचन गय को भा० 
भा० से ० के० ग्रेड II मे पोन्नति के लिए अनुमोदित किए जाने के परिणाम 
रयम्प दिनाय ? - 4 - 84 ( पूर्वाह ) मे आगामी प्रादेशो सफ के लिए ममक 
विधायन प्रभाग, रा०प० म० म० के म य विधायन केन्द्र, नई दिल्ली में उग 
निदेशक ( भा० गा० मे० का घेर III ) के पद पर नियुक्त करते है । 

____ दिनांक , 22 जून 1984 
म० -- 39019/ 1/ 83- 1० प्र० म०-- -- -- श्री बी० एन० फार्वे, जो 
क्षेन्न संकाय प्रभाग, गष्ट्रीय प्रनिदर्श मर्वेक्षण सगठन, के क्षेत्रीय कार्यालय , 
बम्बई में अधीक्षक थे, दिनांक 11 मई, 1984 को विगत हुए । 

दिनांक , 2.3 जून 1984 
म० . १५01/10 /18 - ग . प्र . 1 -- श्री दो० बमया, मो क्षेत्र 
मकार्य प्रभाग , राष्ट्रीय प्रसिदै सर्वेक्षण मगटन, उत्तरी क्षेत्र दराबाद में 
अधीक्षक थे , दिनांक 19 अप्रैन 1981 को दिवंगत हए । 


दिनांक 20 जन 1984 
म . . 1 20221/ 93- स्या - - राष्ट्रपनि , केन्द्रीय मामिपये 
मगठन, माझियकी विभाग , नई दिल्ली के निम्नलिखित घरिष्ठ अन्वयका 
दिनाक 1 - 7- 1984 से 31 दिसम्बर, 1981 तक की आगामी .. 
प्रथमा पद के थिमिा गाधार पर भरे आने ( इममें से जो भो पहले । 
के लिए उसी मगठन में तरथ प्राधार पर स्थानापन्न महायक निदेशक ( . 
सा० में मम्मिलित नहीं किया गया मवर्ग बाह्य पद ) के रूप में नियक्त ग 
है - - 

मर्षश्री 
1 जैमल मिह 
2 ए० मी० मोगानी 
3 वी० के० भटनागर 
+ शयगम मिह 
5 एम . पी . मलिक 
6 मी० पार० अरोडा 
7 ज० के० वर्मा 
१ अार एन . म्हा 
१ पी० एल० णर्मा 
10 जी० एल० गुप्ता 
11 एम० मी० लूथरा 
12 एम० पलानीये ग्लू 
13 देम राज 
14. राम लाल 
15 पी०डी० गाता 
16 एत उप्पन 
17 के ० म जैन 


प्रारक Tम मुमम, प्रवर 


म00-3801 / 9/ 1/ 82- ग ।) प्र . म . 1 - - अधिपिता की प्राय 
प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप क्षेत्र सकार्य प्रभाग , राष्ट्रीय प्रतिवर्ग 
सर्वेक्षण मगठन के निम्नलिखित अधिकारी दिनांक 30 अप्रैल 1984 में 
मरवारी मेया से निवृत हुए --- 


पदनाम 


गतिम तैनाती का स्थान 


म नाम 
म . गर्वश्री 


नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 1984 
म० ए०--11013/9/ 82 -प्रशासन :- - राष्ट्रपति, गृह मन्त्रालय . 
कै० म० मा० मे० के ग्रेड बी , श्री कुलवन सिंह पट्टी को विनाके 8 - - 
क (पूर्याल ) मे योजना आयोग मे मदम्प , प्रोफेसर एम० शो मेनन का 
मचिव नियुक्त करते है । याजना प्रायोग में उनकी नियुक्ति मदम्प 
के कार्यकाल नक है । 

एम पी० मौर्य , अवर 


1 बी एन नतषी 


मायर निदेणक 


2 श्री मलिकार्जुन 


मनायक निदेशक 


सै० म० प्र०, रा० प्र० 
मर्य० म० क्षेत्रीय कार्यालय , 

जम्म 
क्षे० स० प्र० , ग . प्र . 
मर्ने० म० क्षेत्रीय कार्यालय , 
ममिलनाडु ( कन्या ) 
( कोयम्बटूर ) 


नई दिनी, दिनांक 11 जून 1984 
म . एफ० - ( 1051 )/ 78 -प्रशासन - [ --यिस मवालय 
कार्य विभाग ) के वकिग प्रभाग में उनकी नियुक्ति उप - मचिष के 
होने पर, कुमारी रंजना रे , भा० प्रा० मे०, उप सलाहकार योजना 
को मेवाए दिनाक 1 - 6 - 1984 के ( अपगल ) से बैंकिंग प्रभाग 
जाती है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


जोगेन्द्र मिा , प्रवर ममिव 


नई दिल्ली - 1 दिनाक ] सन 1984 
म . Vo -12026/ 1/ 83 - स्था० 1 ( मी० मी . ) - - राष्ट्रपति , मगणक 
केन्द्र , मास्यिको , मई दिल्ली के म्थायी मयुक्त निदेशक श्री टी० बी० 
कपणाम को दिनांक 24 मई, 1984 के पूर्वाह में आगामी प्रावेशो तक के 


म० ए० - 43011/ 33/ 83- प्रभामन --1--- राष्ट्रपति , भारतीय 
मेवा के ग्रेड- 1 अधिकारी श्री रमेश चन्द्र को दिनाक 1 मई , 
के पूर्वान से और आगामी प्रादेशी तक हम अायाग ग अस्थायी 
उप-मलाहनार नियन्त करते है । 

के . सी . अग्रवाल निवेशक । 


984 


TI- -बह भारत का राजपत्र , जुलाई 1 -1, 1984 ( आषाढ़ 23 , 1906 ) 

803 
विधि , न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय 

कम्पनी कार्य विभाग 
( विधि वार्य विभाग ) 

नई दिल्ली - 1 दिनाब 14 जन 1451 
नई दिल्ली दिनाव 11 Tन 1964 

स . पा० एफ० जोक ( 522 ) - मा० ए० ॥ o/ 84- प्रशा0 - 1 -.- गष्ट्रपति 
4000- 12023( 17 )/ 83--प्रशा० ।। ( थि का० )--- गष्ट्रपति, प्रायझर जी सहर्ष भारतीय अर्थ सेवा ग्रेउ.- 4 के अधिकारी श्री अगस्टापन पीटर का 
६. यम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 252 की उपधाग ( 49 ) 16 मई , 1984 पूर्वाश म अगरने प्रादशा नब कम्पनी कार्य विभाग में 
। प्रपत्त शक्लियो का प्रयोग करते हा धी सी० जी० कृष्णामूर्ति को अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियन करते है । 
.. . र अपील अधिमरण के स्थायी लेखाकार मदम्य और स्थानापन 

भारत मखीजा भवर चित्र 
म उपाध्यक्ष का कार्य कर रहे है , उनमें पवभार ग्रहग करने की तारीख 
र प्रदेश हाने तक स्थानापन्न प म ज्येष्ट उपाध्यक्ष नियुक्न करत 

नई दिल्ली - 1, दिनाक 10 जून 1984 
पीक कर्था, सयक्रा सचिव और विधि सलाहकार 

स० पी० एफ० जी० ( 428) -प्रणाo-- 2/ 83 -- कम्पनी अधिनियम 1959 
( 1956 का 1 ) की धारा 609 को उपधारा बारा प्रदत्त गतिमा का 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने श्री डी० के ० गुप्मा का 11 - 5 - 1164 
नई दिल्ली, दिमि जून 1984 

पूर्वाह्न मे अगले प्रादेशा नन कम्पनी जिम्दार, बम्बई के कार्यालय में सहायक 
म . ए.o -1 2023( 4 )/ 1-प्रशा . III (वि . का०) -- गष्ट्रपति श्री कम्पनी रजिस्ट्रार के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है । 
• यार० पगार को , मो आय -कर अपील अधिकरण में स्थायी सहायक 
स्ट्रार है, उसके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख स 

दिनाक 19 जून 1981 
.. . जी , 1985 के अपराह्न तर या पद के रिग रहने तक , इनमें से जा 

म . पी . फ० जा० ( 311 ) - प्रशासन - 2/ 74 - - राष्ट्रपति जी मरण 
तर हा, पाय-कर अपील अधिकरण मे तदर्थ अाधार पर उप जिस्ट्रार श्री डी० पार पागटे को 24-- 5 - 19५ ! में अगल ग्राशा सा कम्पनी 
त करते हैं । 

विधि सेवा की विधि शाखा में ग्रेड - 3 में स्थानापन्न पद पर प्राशन जप्त 
एग० एन० धीर, अवर चित्र 

है । उन्होन 21 - 5 - 84 पूर्वाह्न में अगल बादशो सक कम्पनी जिम्दार , 
महागाद, बम्बई के कार्यालय में बाम्पनी अभियोजक ग्रेड - । के पद पा सायं 

भार सभाल लिया है । 
न्याय विभाग 

! अपना प्राप्तति पर श्री प्रार नाराटे न 11- , - अपरान 
नई दिल्ली - 110001 दिनाम 21 जून 1984 

स महायक शासकीय ममापर , नागपुर के पद का काय -भार त्याग दिया । 
10 45/2/ 8-4 -न्याय - सविधान के अनुच्छेद 124 के खर ( 2 ) द्वारा 

दिनाक , 22 जून 1954 
गक्तियो का प्रयाग करने हुए राष्ट्रपति , जम्म य-कश्मीर उच्च न्यायालय 

म००एफ मा० ( 359 ) प्रगा - 2/ 77 - --कम्पना अधिनियम 1956 
। न्यायाधीश, न्याया । श्री याचक लम् उनि यदि था , अपने पद 

( 1957 का 1 ) की धाग 4 18 की उप -चाग ( । क ) पदस मानिया ना 
गर्यभार ग्रहण करने की तारीम में भारत के उच्चतम न्यायालय का 

प्रयोग करने हा केन्द्रीय सरकार न था एम०ए० गणार का । । 5 - 51 
गीण नियुक्त करत है । 

अपराह्न से अगल प्रादेशात शासकीय समाप नम्बई उच्च न्या पालय 
054/ 6/ 84 -न्याय - - यन भारत मरकार की अधिसूचना स० 45/ 2/ नागपुर के कार्यालय में सहायक शासकीय समापन के स्थानापन्न पद | " 
न्याय दिनांक 21 जून , 1984 के महत राष्ट्रपति ने भारत में सविधान नियुक्त किया है । 
सछेद 121 के बर ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग वरते हुए, 
-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश , न्यायमूनि श्री वाजू 

2 अपने स्थानान्तरण पर श्री राम० 710 गणवीर न 7 - 5 - 194 ! 
रयिम खालिद को , अपने पद का कार्यभार ग्रहण करन की तारीख 

पूर्वाह्न मे कम्पनी, जिरदार गोमा दमा "नीर विच के क या ना म कमाना 
त के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की । 

रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार त्याग दिया । 
न अब , राष्ट्रपति , जम्मू - ब -कश्मीर के सविधान की धारा 100 द्वाग 

म० पी० एफ० जी० ( 422) -प्रणा -- / 12 - -काम्पना अधिनियम , 
पक्तियो का प्रयोग करते हुए, जम्मू - ब -कभीर उच्च न्यायालय क 

1956 ( 1950 का 1 ) की धारा 609 की उप धारा द्वारा प्रदम निया 
श, म्यायमूति डा० मादर्श मैन आनन्द को उतारीख में 

का प्रयाग करते हुए, केन्द्रोप गरमार न दिनाक 6 - y - 1995 पूति से 
रूच न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश घे पद क संज्यो का निष्पादन 

अगले प्रादशो तक श्री टी० पा० शनी का कम्पनी रजिस्ट्रार दिन 7 
लिए नियुक्त करते है ,जिस तारीख से न्यायमूनि श्री वाजकुलममु छरयिल 

हरियाणा के कार्यालय में महायशाः काम्पनी रजिस्ट्रार ने स्थानापन्न पद पर 
भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद का कार्यभार नियुक्त किया है । 
करने के लिए जम्म - य -मश्मीर उक्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 

र अपने स्थानान्तरगरि श्रा टोपा शमा न 31 - 5 - 199 । अपगत 
हा कार्यभार छोड़ वंगे । 

म कम्पनी जिम्दार बम्बई क कार्यालय में सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार के 
दिनाक 22 जून 1964 

पद का कार्यभार त्याग दिया । 
149/ 2/ 84 -न्याय - सविधान के अनुछेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
. ग करते हुए तथा भारत मरकार, विधि , न्याय तथा कपनी -कार्य 

दिनाक , 23 जून 1981 
( न्याय विभाग ) की मारीन 19 जून, 1984 की अधिसूचना स० 

स० पी० एफ . जी ( 271 ) - प्र शा0 - 2/ 10 - - कम्पनी अधिनियम , 
34 -स्याय में प्राणिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपनि , कलकत्ता उच्च 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 448 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तिय । 
के न्यायधीश, न्यायमूर्ति श्री तरूण कुमार बास को कलकत्ता उच्च का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी र्गजस्ट्रार बगलौर भी 
पके मुम्य न्यायाधीश, न्यायमूनि श्री सतीश चन्द्र का छुटटी के दौरान कार्यालय में महाया कम्पनी रजिस्ट्रार था पार1 नेगी का श्री वा । 
नि के कारण , 20 जून 1984 में 22 जन 1984 मक उभन उच्च एन . जगन्नाधनको प्रयकाश प्रदान किए जाने के स्थान पर 12 - -- 1 अपगड़ 
। मगन्य गायाधीश पर पता का विप्पास्त पगेका में 8 - 6 - 84 पूर्वात पक , प्रामकीय ममागा नगर पा अग्निा 
का करते है । 

कायमार गभालने के लिए नियुका किपा । 
श्री बनभ शरण, सयुक्त सचिर 

जी० बबटरमणी, प्रबर मनिष 
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नई दिल्ली - 1, दिनांक 19 जून 1984 

नई दिन्नी , दिनांक 25 जून 198 ! 
सं० पी० एफ० जी० ( 441 ) - सी० एल० 20/ 70- प्रशा० - 1----प्रादेशिक 

म० 1 - 1101 4/ 9/ 84 - आई० पी० एम० -- भारतीय पुलिस मेवा ( मं 
निदेशक , बम्बई के कार्यालय में अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप केन्द्रीय नियम , 1954 के नियम 6 ( 1 ) के तलन तथा असम, मेघालय और हरिय 
कम्पनी विधि सेवा के ग्रेड-- 2, अधिकारी श्री यी० एम० गलगली ने 5 जून , मरमारों को सयुक्त मवर्ग प्राधिकरणों को महमति से केन्द्र सरकार अ 
1984 अपरान से जांच निदेशक , एकाधिकार तथा प्रवरोधक ब्यापारिक और मेवालय के संयुक्त संयर्ग के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी 
व्ययहवा आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय में मयुक्त निदेशक के पद का कार्यभार गजेन्द्र कुमार ( आर० आर० 1980 ) को एतद्वारा हरियाणा मग्यार 
त्याग दिया । 

सेवा में दो वर्ष की अवधि के लिए उस तारीख से प्रतिनियुक्ति पर नि 
मी० एल० प्रथम, प्रवर मचिव 

करते हैं । जब से वे हरियाणा सरकार के सेवा में अपनी इयटी ग्रहण 

लेते है । 
भारत निर्वाचन आयोग 

मी० एल० बगाल, अबर म 
नई दिल्ली - 110001, दिनाक 20 जून 1984 
सं० ए० - 19/ 12--जी० ए० --- श्री के० गणेशन, सचिव, भारत निर्वाचन 

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 1684 
प्रायोग, को पहले स्वीकृत तारीग्य 31 - 5--1984 से 11 - 6 - 1984 तक सं० मी० मी० - 13015/ 9/ 8A- एम० सी० एंड मी० सी० सी० 
12 दिन की प्रर्जिन छुट्टी के क्रम में भारीख 12 जून, 198 4 से 30 जून , जनगणना संचालन निदेशक के कार्यालय असम , गोहाटी के अ. . . 
1984 तक 19 दिन की अवधि की परिणन छुट्टी स्वीकृत की जाती है । एन० सी० भगवत , को 14 मई, 1984, (पूर्वाह्न ) में एक वर्ष की 

प्रार० पी० भल्ला , सचिव 

के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजानि के उप-निवेशव 

कार्यालय , गोहाटी मे प्रतिनियुक्ति पर अनुमंधान अधिकारी के पद पर सस 
गृह मन्त्रालय 

पन्न रूप से नियुक्त किया जाता है । 
नई दिल्ली, दिनाक 22 जून 1984 

2. श्री एन० सी० भगवती का येमन ममय- समय पर यथा सोधित 

मंत्रालय (म्यय विभाग ) के दिनाक 4 मई , 1961 के कार्यालय शाप , 
सं0 14016/ 32/ 79- यू० टी० एम० - -एम मन्त्रालय की तारीख 3 

सं० एफ० 10 ( 24 )- ई - 3 ( बी )/ 60 के अनुमार विनियमित पिया जा 
प्रस्तूबर , 1983 की ममसंख्यक अधिसूचना के श्रम मे , श्री दिवाकर गय की 

डीची० एस० मोहल , नि 
दिल्ली अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेया में लदर्थ आधार पर नियुक्ति 
को दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा नियम , 1971 के नियम 
36 के अधीन नियम 25 ( 3 ) में ढील देते हुए, 30 - 6-- 84 नक या तय तक के 

कामिक और प्रशामनिक मुधार विभाग 
लिए जब तक कि पद को नियमित प्राधार पर न भर लिया जाए , जारी रखा 

नई दिल्ली , दिनांक 21 जून 1984 
जाता है । 

बालेश्वर राय , उप सचिय 

म . 4/ 11/ 81 -40 से० ( 1 ) -- केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ३ 
अनुभाग अधिकारी थी ज० एन० बजाज का राष्ट्रपति महर्ष उगी से 

ग्रेड-- 1 में गृह मन्त्रालय मे 17 - 1 - 84 में अन्य आदेश पर्यन्त, स्थानापन 
नई दिल्ली , दिनाक 21 जून 1984 

से नियुक्त करते हैं । 
मं० 10 - 32013/ 1/ 84- प्रशा -- 1 ( क ) - - राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के ____ मं० 3/ 3/ 84- 20 से० ( 1 ) ---- केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थाय 
के क० २० आलिपिक गेया सवर्ग के निम्नलिखित म्यायी ग्रेड " ए " अधि भाग अधिकारी श्री यू० एम० चीमा को उसी सेवा के ग्रेड - 1 में स्थ 
कारियों को उनके नाम के मामन दी गई अवधि के लिए के० स० सेवा के * प से नियुक्त थे और पूर्ति विभाग में अपर सचिव के पद पर का 
अंड - 1 मे तदर्थ आधार पर, स्थानापन्न म्प में नियक्त करत है - --- 

रहे थे, अधिवाषिता घी आयु प्राप्त होने पर 31 - 5 - 1984 के अप 
- - - - - ... 

सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए । 
___ अधि 
नाम 
1. श्री मी० एल० भाटिया 28 - 5 - 84 मे 47 दिन के लिए 

दिनाक , 22 जून 1984 
2. श्री बी आर०पुरी 1 - 6 - 84 से 16 दिन के लिए 

सं0 4/ 4/ 84- के० से ० ( 1 ) - -केन्द्रीय मचिवालय मेया के निम्न 
2. राष्ट्रपति श्री मी० एल० भाटिया और बी० आर० पुरी को क्रमश : स्थायी अनुभाग अधिकारियो केन्द्रीय चियालय आशु लिपिक मेवा में 
राजभाषा विभाग तथा गृह मन्त्रालय में अयर सचिव के रूप में भी नियुक्त ग्रेड ( प . ) अधिकारियो को मा उनके नामो के सामने दिए गए क 
करते हैं । 

में काम कर रहे है, राष्ट्रपति जी सहर्ष उनके मामने दी गई तिथियों , 

आदेश पर्यन्त, ग्रेड - 1 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करने है : - - 
सं० 3 2014/ 0/ 84- प्रशा0 - 1 ( क ) - राष्ट्रपति , श्री टी० देवनाथन को , 

- - 
जोनिग स्कीम के अधीन केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक मैया के ग्रेड 

क्र० नाम प्रेर - 1, मन्त्रालय विभाग स्थानापन्न 
"ए " की चयन सूची में , शामिल किए जाने और गृह मंत्रालय मवर्ग को 

1983 की जिसमें कार्यकर की तिथि 
आबटित किए जाने के परिणामस्वरूप , 25 - 5 - 1984 के पूर्वाह्न से गह 

प्रवर मूखी रहे है 
मंत्रालय के केन्द्रीय मचिवालय आशुलिपिक मेवा संवर्ग में ग्रेड " ए " आशुलिपिक 

में प्रमाक । 

- -- - 
के रूप में नियुक्त करते है । 
दिनाका, 25 जन 1984 

सर्व श्री 
सं० 20/ जी / 15 1 5 - प्रशासन - 1 ( क ) -- राष्ट्रपति , श्री आर० सी० वर्मा, 

1. ज० सी० शर्मा, 

गृह मन्त्रालय --- - 
आई० आर० एम० ( सी० एड मी० ई - 68 ) को तारीख 11 जून , 1984 के 

2. के ० एम० शहीद 16 

- - यही - - 
अपराह्न से अगले आदेशो तक गह मसालय में निदेणक के रूप में नियमन 

3 एम० दासगना, 

-~ नही - - 
मारते है । 
बी०म० अरोका, अवर मधिव 

4. बो० आर० बुद्धिराजा 42 - -बही - - 
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. दिनांक , 25 जून 188.1 

मं० 24011/ 15/ 84 - स्था० ( ख )-- - राष्ट्रपति, की० एम० आई००म० 
मं० 3/ 3/ 84 -20 मे० ( 1 ) - केन्द्रीय मचिवालय सेवा के स्थायी 

सेना मुख्यालय के मास्यिकी विश्लेषमा, श्री के० पी० निगम को फर्मचारी 
अनुभाग अधिकारी श्री अमर नाथ ओ उसी सेवा के ग्रेउ - 1 में स्थानापन्न 

चयन आयोग के कार्यालय में 30 - 9 - 1984 तक की अवधि के लिए 
रूप से नियुक्त थे और वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) में अवर सचिव 

अधीक्षक ( होलरिथ ) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियमत करते 
के पद पर कार्य कर रहे थे, अधिषिता की आयु प्राप्त होने पर 31 - 5 - 1984 
के अपराह्न से सरकारी सेवा मे निवत्त हो गए । 

मंजुमा गुप्ता , निदेशक ( ई ) 
जी० पी० कालटा, उप- मचित्र 

कुवाल जाच आयोग 
नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 1964 

गाधी शाति प्रतिष्ठान और अन्य सगठनों के बार में 
स . 11013/ 10/ 83 अ० भा० 10 ( III ) - - राष्ट्रपति , भारतीय प्रशा 
सनिक सेवा ( परिवीक्षा ) मियमावली , 1954 के नियम का द्वारा प्रदत्त 

नई दिल्ली- 110003, दिनाक 23 जून 1984 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेया के जम्मू व कश्मीर सं० 21/ 135/ 82-प्रशासन - -निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्थ , 
राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदम्यो का प्रत्येक के मामने उल्लिखित तारीख नई दिल्ली के कार्यालय से सेवा निवृत्त लेखा परीक्षा अधिकारी श्री के 
से भारतीय प्रशासनिक सेवा मे स्थायी करते है : - - 

मो० शर्मा 1 जून, 1984 के पूर्वान से उस तारीख नम जब वे 60 
1. श्री गो०अ० चा . . . 21- 10 - 1980 

वर्ष की आयु के हो जाएगै अर्थात 14- 5- 1986 तक अपवा आयोग के 
2. श्री सैयद अमीन शाह . . . 4- 10 - 1880 

बने हहने तक, इनमें से जो भी पहले हो , उस अधि तक मामान्य शतों के अनुसार 

पुननियुक्ति के आधार पर गाधी शांति प्रतिष्ठान और अन्य मंगठनों के बारे में 
3 . श्री स्वामी गज शर्मा 

. 4 - 10- 1980 

कुवाल जांच आयोग में म० 650 - 1200 के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी 
श्रीमती अम्मका काला, उप - सचिव ( लेखा ) के मप में नियुक्त किया जाता है । 

बी० एम० दुआ, महायक मचित्र 
नई दिल्ली , दिनांक 1 जून 1984 

(प्रशासन ) 
म० 1.3017/ 10/ 8 - अ भा से० ( 1 ) --- कन्द्रीय सरकार भारतीय 
प्रशासन सेवा ( संवर्ग ) 1954 के नियम ( के अधीन तमिलनाडु और बिहार 

विवश मनालय 
की गरकारो की सहमति ग थी ए० के० चुग, आई० ए० एग ( आर. आर० 
1874 ) तमिल नाडू सवर्ग को बिहार सरकार के अधीन अथवा किसी 

नई दिल्ली, दिनाक 17 मई 148.! 
कम्पनी एसोमिएशन अथवा ग्यक्तियो माग बनाई गई मस्था के अधीन घा. 

में मी० पी० ओ०/ 1/ 8 4-- केन्द्रीय पासपोर्ट मगठन के वर्ग एक के 
वह नियमित हो या नहीं और जो बिहार मरकार के पूर्णतया अथवा मूलन : अधिकारी, श्री एम० एम० सहगल ने 15- 4- 198 1 ( पूर्वाह्न ) से बम्बई में 
स्थामिन्य अथवा नियंत्रण में ही एक वर्ष की अवधि के लिए प्रनिनियफ्न पासपोर्ट अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया । 
करती है । यह प्रतिनियुक्ति श्री चुग द्वारा तमिलनाडु सरकार के अधीन 

जे . एम० रन्याया , उप - सचिब 
धारित पद का कार्यभार सौपने की तारीख से लागू होगी । 

पी० एन० कोहली, अवर सघिय 
- - - - - - 

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 1984 
नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 1984 

मं० 27/पी० बी०/ 8 : ---निवर्तमान आयु का प्राप्त होने पर , भारतीय 
म 13059/ 5/ 8 टी० आई० एन० - - श्री ब्रजपाल मिह ने , । जन , विदेश सेया ( ख ) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वगं वो और तीम के अधिकारी , 
1984 के पूर्वाह्न से अर्थशास्त्र , लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन श्री किमान मिह 31 मार्च , 1981 के अपराल में सरकारी सेवा से निवृत्त हो 
प्रशावमी , मसूरी, के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है 

गए और उसी दिन से उन्होंने अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ 
सं0 13019/ 5/ 84- टी० आई० एन० - - श्री एच० डी० दयाल , प्रोफेसर 

विया । 
अर्थशास्त्र ने , 1 जून , 1984 से पूर्वाह्न मे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 

दिनाक , 16 जून 1984 
अकादमी , मसूरी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद का कार्यभार स्याग दिया 

म . 28/पी0 मी०/ 84 - - गमय-पूर्व मेवानिवृति का अनुरोध को स्वीकार 

हो जाने पर , भारतीय विदेश मेवा ( न ) के सामान्य मवर्ग के एकीकृत वर्ग 
श्रीमती पी० सी० वल्मली जी कुट्टी, अवर सचिव 

II और III के अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी श्री मिन्हाजुद्दीन ने 14- 6- 84 

के पूर्वाह्न से विदेश मंत्रालय , नई दिल्ली में अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया । 
नई दिल्ली , दिनाफ 23 जन 1984 

राजीव मिश्र, अवर मचिय 
म० ए० - 1 20 25 / 3/ 84-प्रशा0 - 1 -- राष्ट्रपति, कामिक और प्रशासनिक 
मुधार विभाग के स्थायी अनुसंधान महायक श्री ए ० बी० मंगोलिया को 23-- 1 
1984 से अनुसंधान अधिकारी ( ममूह " " ) के पद पर मूल रुप में नियुक्त 

नई दिल्ली, दिनाक 4 जून 1984 
करते हैं । 

सं० क्यू०पी० ए०/ 89/ 84 -- भारत के राजदूतावास, कुवैत से स्था 
प० एन० सिक्का, अवर सचिष 

नान्तरण होने पर, गृह अवकाश के बाव , श्री सी . आर . बालचन्द्र ने 11 मई, 

1984 के पूर्वाह से कोनाक्री में भारत के गजबूस के पद का कार्यभार - मम्भाल 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 22 जून 1984 

लिया । 
म० : 4011/ 018 !- स्था० ( न ) - - गष्ट्रपति , केन्द्रीय सचिवालय सेवा 
के श्री गुरबचन मिह ( एम० मी० वर्ष 1983 की प्रवर सूची की क्रम संख्या 

दिनकि , 7 जून 1994 
१ ) को कामिन पार प्रणामा सुधार विभाग के कर्मचारी चयन 

म क्यू०पी० ए0- 1/ 3: / 84 + - भारत व मजदुनावाम , तहरान के लिए 
नायोग में तवर्ष आधार परनियमित रिक्ति में स्थान पर दिनाक 8 - 5 - 1984 स्थानान्तरण होने पर श्री एक टी० लान ने, 5 जून , 1984 * नगरात में विवश 
से तीन महीने की अवधि के लिए उप मधिय के पद पर नियुक्त करते है । , मंत्रालय , नई दिल्ली में विशेषाधिकारी में पद का कार्यभार छोड़ दिया । 
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भारत का राजपत्र , जुलाई 14, 1984 ( आषाढ़ 23 , 1906 ) 


[ भाग - मण्ड 


__ सं०पू०/ reto- 1/ 93/ 84- ~ भारत के राजदूतावाम, बैंकाक से स्थानान्तरण 
होने पर, श्री वी० के० मगफ ने, 5 जून , 1984 के पूर्वाह्न से विदेश मन्त्रालय , 
नई दिल्ली में विशेषाधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया और 5 जून , 
1984 के पूर्वाह्न से इम पद का कार्यभार छोर दिय । । 

दिनाक 1 न 1984 
सं० क्मू०पी० ए०-1/ 95/ 84 - -मुख्यालय में स्थानान्तरण होने पर , श्री 
एम० आर० पौधरी ने, 24मई 1984 के अपगल मे, भारत के राजदूतावास , 
मोगाशि में , भारत के राजदूत के पद का कार्य भार सभाल लिया । 

बलराम फूल, प्रशासनिक अधिकारी (पी० ए०. 1 ) 


नई दिल्ली , दिनांक 20 जून 1984 
___ म० ए० 19011/ 32/ 83- -[[ --वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग 
में उप- सचिव श्री ए० के० जैन , भारतीय प्रशागनिक सेवा ( उ० प्र०/ 70 ), 
को 5 अक्तूबर , 1983 ( पूर्वाह ) से अगला आदेश जारीकिए जाने तक वित 
मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग में आर जी नियत्रक के कार्यों का निष्पादन करने 
के लिए नियुक्त किया गया है । 

जी० बी० भल्ला, अवर सचित्र 


( बंकिग विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 1981 
मं० ए० 18011/ 108/ 83-प्रशाo-[ - - राष्ट्रपति , वित मंत्रालय संवर्ग 
की केंद्रीय मचित्रालय आश लिपिक सेवा के ग्रेड-ए के म्पाई अधिकारी श्री जी० 
एन० शर्मा को 18- 1- 1984 के पूर्वाह्न से अगले आदेश मारी होने तकः आर्थिक 
मार्य विभाग के बैकिंग प्रभाग में स्थानापन्न अवर मचित्र के रूप में महा नियुक्त 
मारते हैं । 

गुस्दर सिंह, अवर राचिव 


वित्त मंत्रालय 

অল্প শিমাণ 
नई दिल्ली,विनाफ 18 जन 1984 

प्रधान कार्यालय सम्यापन 
स० 77 ( फा० स० क 1901 2/ 84-प्रशा०-1 ) -- इस विभाग की दिनाक 
24- 3- 84की अधिसूचना संख्या -4 2 कसिलसिले में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा, वित्त मंत्रालय संवर्ग में अधिकारी श्री जी० एम० मेहरा की राजस्व विभाग 
में स्थानापन्न उप-भचिव के रूप में की गई नियुक्ति को 1- 6- 84 से 31- 8-84 
तक की अवधि के लिए अश्रवा नियमित अधिकारी के कार्यभार संभालने तक 
जो भी अधि इनमें से पहले हो , उस अवधि तक बढ़ात है । 

दिनाक 19 जून 1984 
सं० 18 ( फा०म० क - 1 2020/ 12/ 83-प्रणाo -1 ) - - राष्ट्रपति , भारतीय 
राजस्थ सेवा ( आयकर ) के अधिकारी श्री एम० एस० प्रमाद को, जो पिछले 
दिनो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मो मे मचिव नया राजस्व विभाग में पदेन उप -मचिव 
के रूप में तैनात थे , 9 मई , 1: 34 से 31 मई , 1985 तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कार बोर्ड में निदेशक और राजस्य विभाग में पदेन निदेशक के रूप में नियुक्त 
करते है । 

मा० आर० मेहमी , अपर सचिव 


सरकारी उद्यम कार्यालय 
नई दिल्ली - 110003, दिनांक 18 जून 1981 

० ए० - 12023/5/ 84- प्रशासन -~ - राष्ट्रपति महोदय ने श्री 
ठी रामाकृष्णन , भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, जो बम्बई महानगर 
क्षेत्र विकास प्राधिकरण , बम्बई में सलाहकार ( वित्त ) सण मलय मेखा अधिकारी 
है , को 8 ऊन , 1981 के पूर्वाह्न से अगला आदेश जारी होने तक इस मंत्रालय के 
सरकारी उग्रम कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है । 


दिनाक 19 जन 1984 . 
स० 1/ 80/59-म० उ० हा ( आई०एम० पी ) --- अधिोपना की जा 
प्राप्त कर लेमे पर श्री राजेन्द्र सिह, जो औद्योगिक प्रबन्ध समाह के ग्रे - 1 ( 2500 
125/ 2 - 2750 रुपए ) में स्थायी अधिकारी है, 31 मई, 1984 के अपराल 
से भारत सरकार की सेवा से नियत हो गया है । 


ना० नटराजन , उप चिय 


( आथिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनाक 7 जून 1981 
सं० एफ03/ 27176- बी० एन० पी० - बैंक नोट प्रेम , देवास ( मध्य प्रदेश ) 
में मुख्य रसायनश श्री आर० कृष्णामूर्ति के निधन होन के फलस्वरूप उनका नाम 
उस प्रेस की भणी क के पदों की नामावली से 29 मई , 1984 (पूर्वास ) से 
काट दिया गया है । 


दिनाक 16 गन 1984 
सं० 4/ ( 32 ) 83-बी० एम० - - राष्ट्रपति ने श्री जे० एन० गुप्ता 
रसायनज्ञ की बैक मोट प्रेस, देथाम में ग्रेड-II ( 700-1300 रुपए ) ( तदर्थ 
आधार पर ) के पद पर की गई नियुक्ति को 28 जून , 1984 से छ: महीने की 
अवधि अषया जब तक हम पद से सम्बन्धित भरती नियमावली को अन्तिम 
रूप देकर उसके अनुमार नियुक्तिया नहीं की जाती, उग अवधि तक के लिए और 
आगे पढ़ा दिया है । 

प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, अवर सचिव 


महालेखा नियंबक 
नई दिल्ली , दिमाक 11 जुन 1984 
स एफ० 12( 59 )/ 76–मा० जी० ए० ग्रुप " " परजी० डी० 
672 - भारतीय निविल लेखा सेवा के अधिकारी श्री घनश्याम दाम को 1 मई 
84 से लोकहित में भारत हैवी इलपिट्रकल्स लिमिटेड में स्थायी रूप से सम्मिलित 
किए जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सिविल सेवा ( शन ) नियमावली , 1972 
के नियम 37 / शतों के अनुसार 30 - 4-- 84 ( अपराह्न ) से सरकारी सेवा 
से सेवा -निमस हुआ मान लिया गया है : 


मई दिल्ली, दिनाक 7 जून 1984 
सं० ए० 1901 1/ 1718 1- 02 - - राष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासन सेवा 
( तमिलनाड : 64 ) के अधिकारी श्री जी . रंगा राम को एक मई , 1884 
के पूर्वाह्न से 2500 - 125/ 2 - 2750 रुपए के वेतनमान में वित्त मंत्रालय , 
आपिक कार्य विभाग में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया है । 

प्रेम प्रकाश, अपर सचिव 


दिनांक 21 जून 1984 
म०एफ० 12 ( 13 )/ 76 - मी० जी० ए० ग्रुप " : "/पर टी० मी०! 71 5 
भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी श्री तपन गांगुली को 1 - 6- 84 से 
लोक हित में चाय व्यापार निगम , कलकमा में स्थायी रूप में मम्मिनित किए 
जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सिविल सेया (पेंशन ) नियमावली , 1972 क । 
नियम 37 मी शों के अनुमार उनको 31 - 5 - 84 ( अपरान) में मरकारी 
मेगा से सेवा-निजी मान लिया गया है । 

ग ल्यू मोर, उप महालेखा नियंत्रक 
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परमाणु ऊर्जा विभाग 
बमाई - 10003 , मिनाक 7 जून 184 
म . 5/ 2 ( 3 )/ 8 ! - एम एम - - म विभाग के भाभा परमाण 

केन्द्र के मायक सुरक्षा अनिमारी और मंगदा प्रबन्ध गिरे 
भाजयपी ग्यानाम गर अधिकारी पं जाब प्रविपिना की आय 
प्राप्त कर लेने पर सरकारी मेवा में निकन होना और उन्होंने संपदा प्रबन्ध 
निवेशालय में अपने पद का भार 30 अप्रैल, 1984 के अपराह से छोड़ दिया । 


सं० 21/ 4 ( 6)/ 83- सी० सी० एम० / 580--- राष्ट्रपति ने मद्रास 
परमाणु विद्युत परियोजना में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर मौलिक रूप मे निमुमत 
नया लेखा अधिकारी II के पद पर रयानापन्न रूप में कारगर रहे श्री ए . एम . 
एन . गोविन्लागामी को विभाग न य 

मौAT THशेखा मधि 
का IUI ( पेतनम। । 27 1 1010 - 1600 ) पर ! ! - 5 . 11 ( 6 ) 
में अगलादेश होनेIT TITLETTIAHINDI 


पिन ! जुन 1980 
1 5 / 2( 3 )/ 84- म० एम एम - - संयुक्म मचिय, परमाण ऊर्जा 
विभाग , भारत सरकार ने म मिभाग के म पदा प्रबन्ध निदेशालय मे प्रवरण 
कोटि लिपिक श्री एम . प्रभाकरन को 16 मई 1981 के पूर्वाल में 
30 - 6 - 1984 तक के लिा उमी भाग में मष्ठायक कामिक अधिकारी के पद पर 
नियत मिाया है । यत्रनिस्ति श्री के . जी . अवास, मायक कामिक अधिकारी 
के पाम पर की गई है जो छुट्टीपर गए हैं । 


के० गगन , अपर गचिव 


दिनाक 13 गन 1984 
सं . 25/ 4 ( 1 )/ s3 - सी० एम०/ ७१ , - - राष्ट्रपति ने क्रय और 
भसार निदेशालय में मायक भडार अधिकारी के पद पर मोलिक रूप से नियुक्त 
श्री के० सन्द शेखग्न का 5 - 1 - 1991 (पूर्वाल ) में 6 - 1 - 1984 ( अपरान ) 
नथा 8 - 4 - 1984 से 18 - 5 - 1984 नक की अवधि के लिए उमी निदेशालय 
में रु0 1100 - 1600 के वेतनमान में भार अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार 
पर नियुक्त किया है । यहनियक्ति त्रमश श्री पी० एम० गोली और श्री एन० 
एम० नायर भंडार अधिकारियों के स्थान पर की गई है, जिन्हें छुट्टी दी गई है । 

म . 20/ 4 ( 2 )/ 8 1 - सी० मी० एम०/ 634 - - राष्ट्रपति ने भारी पानी 
परियोजना, बौदा में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर मालिक रूप में नियुम्न 
नया लेखा अधिकारी- II ( म० 840 - 1200 ) के पद पर स्थानापन्न प से 
काम कर रहे श्री आर०बी० कुलकर्णी को उमी कार्यालय में प्रणामनिक अधि 
मारी III ( वेतनमान 10 1100 -50 - 1600 ) के पद पर, 2 - 4- 1984 
(पूर्याल ) से 31 - 5 - 1984 तक के लिए तदर्थ अधार पर नियुक्त किया है । 
यह नियुक्ति श्री एम० पेरियास्वामी के स्थान पर की गई है जो छुट्टी पर गए है । 

म . 20/ 4 ( 2 )/ 84 सी० सी० एम०/ 635 - राष्ट्रपति ने इस विभाग 
की भारी पानी परियोजना ( केन्द्रीय कार्यालय ) में महायक कार्मिक अधिकारी 
के पद पर मौलिक रूप से निगम श्रीमती यो पा . कल्याणीकुट्टी को उसी कार्या 
लय में प्रशामनिक अधिकारी ( येसनमान म . 1100 - 50 -1600 ) मे पद पर 
3 मई, 1984 के पूर्वाल में अगला आदेमा होने तक के लिए नियनन किया । 

बी० एम० ओझा, निदेशक 


बम्बई - 4000 39, दिनाक 25 मई 1984 
मं० 20/ 4 ( 6 )/ 8 + - मी० मी० एम०/ 590 - - गष्ट्रपमि में इस विभाग 
के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के आन्तरिक विस मलाहकार श्रीटी ए . 
नमीनारायणन को उमी मेन्द्र में . 2250 - 125/ 2 - 2750 के वेतनमान 
में नियंत्रक के पद पर 21 मई, 1994 के पूर्वा में अगला आदेश होने मक के 
लिए नियुक्त किया है । 


दिनांक 2 जून 1984 
मं० 25/ 4( 2)/ 83- मी० मी० एम०/ 588 --- राष्ट्रपति ने क्रय और 
पहार निदेशालय के रधापी महायक क्रय अधिकारी श्री करायम् निवेकानन्दन 
नायरको उमी निदेशालय में 10 1100 -1600 के वेतनमान में क्रय अधिकागे 
के पद पर 9 - 4 - 1984 ( पूर्वाह्न ) से 11 - 5 - 84 ( अपराह्न ) मफ की 
अबधि के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है । यह नियुक्ति श्री एम 
नारामणन् , क्रय अधिकारी के स्थान पर की गई है, जिसे पट्टी वी गई है । 


वम्बई -4001 ), दिनांक 31 मई 1984 
म० 5/ 17/ 84 ( आर० आर० मी . ) - आर --- राष्ट्रपति ने इस विभाग 
के रिएक्टर अनुमंधान केन्द्र , फलपाक्कम के उन वैज्ञानिमः अधिकारियों/ अभि 
यन्ताओं में से प्रत्येक को , जिनके नाम नीव दिए जा रहा है । 1 फरवरी, 1984 में 
पूर्वाह से अगला आदेश होने तक क लिए नीचे उपके मामा के सामने लिवेपद पर 
स्थानापन्न रूप में नियक्त किया है - - 
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वैज्ञानिक अधिकारी 
( एम०६० ) 


विनाका ७ जून 1994 
मं• 20/ 4( 2)/ 81 -सी० मी० एस०/ 516--- राष्ट्रपति ने इस विभाग के 
भाभा परमाण अनुमधान केन्द्र में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर मौलिक 
रूप से नियमत और प्रधान , कार्मिक प्रभाग के पद पर स्थानापन्न म्प में काम कर 
रहे श्री एस . आर० गिरिधर को इम विभाग की मद्राम परमाणु विद्युत परि 
योजना में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ( वेतनमान रु. 2000 -- 125/ 2 - 2250 ) 
के पद पर 18 मई, 1984 के पूर्वाह्न से अगला आवेण होने तक के लिए 
नियुक्त किमा है । 

मं० 20/ 4 ( 2 )/ 84- सी० मी० एम०/ 597 --- राष्ट्रपति ने इस विभाग 
के भाभा परमाणु अनुसंधान पोन्द्र में प्रशासनिक अधिकारी - III के पद पर मौलिक 
म्प से नियबत मौर स्थापना अधिकारी के पद पर स्थानापन मप से कार्य कर 
रहे श्री मी० आर० कामथ की उमी केन्द्र में प्रधान , कार्मिक प्रभाग ( येतनमान 
स० 1500 - 60 -1800-- 100 - 2000 ) के पद पर 11 मई , 1984 के 
पुति में अगरला आदेश होने मक के लिए,नियक्त किया है । 

मं० 20/ 4 ( 2 )/ 8.4- मी० सी० एम०/ 538- - राष्ट्रपति ने हम विभाग 
भामा परमाणु अनमधान केन्द्र में महायफ कामिक अधिकारी के पद पर मौलिक 
प में नियुक्त श्री रामामूर्ति को उमो के न में प्रशासनिक अधिकारी- JJJ 
( २० 1100 - 1600 ) के पद पर 29 मार्च , 1984 ( पूर्वाह्न) में अगला 
पाग हा ना क लिए HिER का है । 


1. श्री पी० आर० नारायण 
बैज्ञानिक अधिकारी 

अभियन्ता ग्रे एम० ई० 
2. श्री आर० शायनिगम 
वैज्ञानिक अधिकारी/ 

अभियन्ता ग्रेड एम . ई० 
3. श्री पी० मी० कोटे णवर 


वैज्ञानिक अधिकारी 
( एम . डी . ) 


शानिक अधिकारी / 
अभियन्सा ग्रेड - एम 
एफ . 
शानिक अधिकारी / 
अभियन्ता ग्रेड एम . 
एफ० 
वैज्ञानिक अधिकारी 
अभिमम्ता र एम 


वैज्ञानिक अधिकारी 
( एस० ) 


राव 


वैज्ञानिक अधिकारी 

अभियाना ग्रेड एम० 
4 श्री आर० चन्द्रमोहन 
वैज्ञानिक अधिकारी 
अभियन्ता ग्रेडएम०ई० 


बैज्ञानिक अधिकारी 
( एम० को० ) 


शानिक अधिकारी/ 
अभियन्ता ग्रेड गमक 
एफ० 


8 ) 
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कार्य कर रहे हैं, को गिनांक : जन 1954 को पूर्याम से प्रागामो प्रादेगा नक 
के लिए रमायन और उर्वरक मन्त्रालय में केन्द्रीय मचिवालय प्रालिपिक 
सेवा के प्राण लिपिम श्रेणी " ख के सप मे निय का किया है । 
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5 श्री आर० स० का वैवानिक अधिकारी शातिक अधिकारी 
भैतानिक अधिकारी ( 187 ) HTTई एग 
अभिगनानेट Ha६० 

एफ० 
G श्री एम हगनानिधियारी वैशानिक अधिकारी 
वैज्ञानिक अधिकारी / ( एम० पी० ) अभियन्ता ग्रेड एस० 
अभियन्ता प्रेड एम० ई० 

एफ० 
7 श्री बलदेव राज वैज्ञानिक अधिकारी यज्ञानिक अधिकारी / 
वैज्ञानिक अधिकारी ( एम० दी ) अभियन्ता प्रेम । 
अभियन्ला ग्रेड एम०ई० 

एफ० 


ग [[ 0 - 12011/ 23/ 91- गा - - - गेन्द्रीय गHिITT "पागनिपिफ 
मे तेरो गा केगोरो मा के मग में पदोलन किये गोगरपानिक 

और प्रणामनिक विभाग द्वारा नामित किये जाने के फनम्बम्प, राष्ट्र सूचना 
एव प्रसारण मसालय के सवर्ग के स्थायी प्राशुलिपिक ग्रेड मा सर्व श्री गोधराज 
एक एल० सोर चटफारा को रमायन और उर्वरक मन्त्रालय में केन्द्रीय सचिवालय 
पाशुलिपिक सेवा के ग्रेड " बी " प्रालिपिक के मे 31 मई 1984 में आगामी 
आवेशा तक 50 600- 1040 के वेतनमान में नियुक्त करते है । 

खशोगम , प्रवर मचिय 


एम . जी . मरवेश पाण्डे 
विशेष कार्य अधिकारी 


भाभा परमाण अनुमधान केन्द्र 

कामिक प्रभाग 
चम्पई - 400 085, दिनांक 20 जून 1984 
स० प्रो०/ / पार० मी० एन० डी० स्था० [I/ 3258-~- श्री यशयम्म 
बिद्रल प्रोम ने वैशा० अधि० इंजी० ग्रेट एम० एफ० पद का पद भार 17- 5 
1994 पूर्वाह्न को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर छोड़ दिया । 


इस्पात पीर खान मंत्रालय 

( इस्पात विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनाक 15 जून 1984 
म . 11 ( 1)/ 84 -स्थापना ( ) - - राष्ट्रपति ने केन्द्रीय मषियालय 
मेवा, इम्पान और खान मन्त्रालय ( इस्पात विभाग ) संवर्ग के स्थायी महायक 
श्री प्रार० मी० खेला को 30 - 5 - 84 (पूर्वाण ) से 26 - 9 - 84 ( अपराह्न ) 
सक प्रथया भगने आदेश दिये जाने नफ, जो भी पहले हो, उमी मेरा तथा मवर्ग 
मे अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है । 


स० 11 ( 1 )/ 84 -स्थापना ( ) - राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय , 
मेवा , इस्पात और खान मन्त्रालय ( इस्पात विभाग ) मवर्ग के स्थायी महायफ 
श्री एम० के० जन को 30 - 3 - 84 ( पूर्वाल ) से 26- 9 - 84 ( अपराल ) सक 
अथवा अगले आदेश दिए जाने तक , जाभा पर ने उमो सेवा तथा मवर्ग में 
अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है । 


म . पी0/1740/पार० सी० एन०डी० स्था० II/ 3257 -- श्री लक्ष्मी 
नारायणन् बालकृष्णन् ने वैशा० अघि ०/ जी० ग्रेड एस० डी० पद का पर भार 
27- 3 - 1984 अपगल को त्यागपत्र देने पर छोड़ दिया । 

निकि 22 सन 1981 
म . मी०/ 1987/ पार मी० एन० डी० म्या II/ 329 1 --- श्रीमती 
मुधा बालगोपालन ने पंज्ञा० अधि०/ इजी० ग्रेषु मी० पब का पदभार 1 - 10 
1983 अपगम को म्याग पत्र देने पर छोड़ दिया । 

टी० ए० लक्ष्मीनारायणन् , नियंत्रक 


गरवाम म न गुटनेगा, शहर विश 


( यान विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनाक 18 जून 1994 
स . 3( 7 )/ 84 - स्थापना --- राष्ट्रपति द्वारा सबार मत्रालय काडर के 
स्थायी अनुभाग अधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड -I में सेलेक्ट सूची 
अधिकारी को प्रार० एग० गर्ग को 28 मई, 1984 के पूर्वाल से तथा प्रागामी 
मादेश तक उक्न मेवा के ग्रेड - मे म्यानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया 
जाता है । 


वाणिज्य मन्त्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

नई दिल्ली दिनांक 12 जन 1984 
म . 1 ( 8)/ 73-६० पी० - - राष्ट्रपति , माम्नाऋज इलैक्ट्रानिक 
निर्यात प्रोसेसिंग जान के कार्यालय में उप विकास आयुक्न (विकास ) श्री ए . 
जी० कृष्णन को 1 मई 1984 मे उमो पद पर स्थायी रूप में नियुक्त 
करते है । 

पार० सेतुरामन , प्रबर मचित्र 


2 राष्ट्रपति द्वारा श्री पार ITम गर्ग का उपयुक्त अवधि के दौरान 
इस्पात और खान मन्त्रालय (म्यान विभाग ) मे अवर सचिव के रूप मे म्यानापन्न 
रूप में कार्य करने के लिए भी नियुक्त किया जाता है । 

पी० एल० केलकर अवर सचिव 


ग्मायन और उर्वरक मवालय 

नई दिल्ली , दिनाफ 11 जन 1981 
स० ए0 - 120 11/ 23/ 84 -स्थापना - 1 -केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक 
सेवा के श्रेणी "ग " पदो को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी "ख " 
के रूप में पदान्नत किए गए पदो पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
वाग नामित किए जाने के परिणामस्वरूप गष्ट्रपति ने श्री गचं पल कपूर, 
जो केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा के नियमित श्रेणो ग ( सेलेक्शन ग्रेड ) 
पाशुलिपिफ है और पर्यटन एष मागर विमानन मन्त्रालय के संवर्ग पर है मथा 
वर्तमान मे बाध पोर नागरिक आपूर्ति मनी के अतिरिक्त निजी महायक के रूप मे 


भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कलकमा - 700 (016 दिनांक 19 जन 1984 
म . 4216मी/ ए - 19011 ( 1 -धी० के० प्रा० )/ 77/ 19T.- - भारतीय 
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिक ( निाय ) था बमन मार प्राप्ता ने भारतीय 
भूवैज्ञानिक ( कनिष्ठ ) के पद ना कार्यभार 1 - 1 -80 ( पूर्वाह्न ) मे त्याग-पत्र 
पर छा पिया है । 


अमित शारो निदेशक कार्मिक 


भाग I-- - खण 2 


भारत का राजपन्न , गुलाई 14 , 1984 ( पाषाढ़ 73 , 1908 ) 


894 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - 
17 

4 प्रार० एल० शर्मा 
5 वी० शंकरनारायणन 
6 टी . महादेवन 
7. ए . वेफटेश 
8, जागीर मिह 


औद्योगिक विकास विभाग 
भारी उद्योग विभाग 

___ - -अही ---- 
प्रौद्योगिक विकास विभाग 

- - बही - - 


20-- 2- - 82 
20 -- 2 - 82 
20 - 2 - 82 

1 - 3 - 82 


17 - 5 - 82 


20 - 9 - 82 


तकनीकी विकास का महानिदे 
शालय 


पूर्ति विभाग 

नई दिल्ली , दिनांक 20 जून 1984 
___ सं० ए० - 32013/ 8/ 84- स्था०--1 -- राष्ट्रपति , श्री एग पार . 
चन्द्रशेखरन् , सहायक निदेशक ( भारतीय पूर्ति सेवा ग्रेड - 2 ) को , जो इस 
समय पूर्ति और निपटान महानिदेशालय मे , प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदे 
शक के रूप में कार्य कर रहे है, दिनांक 21 - 3 - 84 से आगामी मादेशों तक उप 
निदेशक ( पूर्ति ) के रूप में , एन० बी० प्रारत के अन्तर्गत प्रोफार्मा पदोन्नति 
प्रदान करने हैं । 

दिनांक 21 जून 1984 
म० ए० - 32013/ 11/ 83 -स्था० - 1 ---- राष्ट्रपनि , गण्ट्रीय परीक्षण 
शाला फलकत्सा के स्थानापन्न उप -निदेशक ( ग्मायम ) , श्री ए० के० पाह 
को विनाफ 28 - 5 - 8 + (पूर्वाह ) मे आगामी प्रावणों नक , नियमित प्राधार 
पर मियक्त करते है । 

विनोक 22 जून 1984 
__ मं० ए०- 11013/ 3/ 84 -प्रशासन - राष्ट्रपति , मुद्रण निदेशालय , 
निर्माण और प्रावास मंत्रालय के संबर्म के , केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेवा 
निवृत्त अनुभाग अधिकारी ( पदेन सहायक निदेशक ) तथा गृह मंत्रालय में राज्य 
मंत्री के भूतपूर्व प्रथम निजी सहायक श्री यू० एम० मायुर को , दिनांक 
8 - 2 - 84( पूर्वाण ) से , हम विभाग में वाणिज्य मन्त्रालय नया पूर्ति विभाग के राज्य 
मत्री ( श्री एन० आर० लस्कर ) के अपर प्रथम निजी महामक के रूप में 650 
1200 रु० के वेतनमान में नियक्त करते है । 


21 - 8 - 82 

आगामी 
प्रविणों तक 
1 - 7 - 83 


9. ओ० पी० पुनहानी 


औद्योगिक विकास विभाग 


जे० एल० मरवाह, अवर सभिव 


स्याय और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( खाद्य विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 1984 
मं० [ 0 -19011 / 3/ 8-4 - सी० एम०टी० -1 - राष्ट्रपति , श्री वी० के० 
मेहता को इस विभाग में 17 - 4-- 1984 के अपगह से उप निर्देशक ( परामर्श) 
के रूप में नियुक्त करते है । 

श्री मेहता ने उसी तारीख से इस विभाग में उप निदेशक ( परामर्श ) 
पद का कार्यभार संभाल लिया । 

ओम प्रकाश, पते अवर मचिय 


2 श्री माथुर की नियुक्ति , वाणिज्य मन्त्रालय और पूर्ति विभाग के यत 
मान राज्य मंत्री ( श्री एन० पार० लस्कर ) के पद पर बने रहने तक होगी , जब 
तक कि इसे पहले समाप्त न किया आए । 

एम० बाल सु मणियन, अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 12 जून 1984 
____ म० ए० -- 31013/ 2/ 84 -स्था०-- -- - राष्ट्रपति , डा० जी० के० गिरीश 
को 20 - 11 - 1982 (पूर्वाह्न ) से वाद्य विभाग में पायुक्त ( मं० तथा प्रमु० ) 
के पद पर स्थायी सप से नियक्त करते है । 


मं० ए० - 31013/ 3/ 8 - स्था० - 6 - - राष्ट्रपति , श्री प्रो० पी० गुप्त 
को 1 - 4--1980 (पूर्वाल ) से खाद्य विभाग में भारतीय भनाज संचयन संस्थान , 
हापुड़ में सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करते है । 

प्रम नाथ, अपर सचिव 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रायोगिक विकास विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 12 जून 1981 
म० ए० - 32014/2/82-व्य० - I -- इम विभाग की अधिसूचना सं० 
ए0 - 32014/ 2/ 81 - ध्य -- 1, विनोफ 11 - 3 - 1981 के अतिक्रमण में और 
इम विभाग की अधिसूचना म० ए० - 32014/2/ 81- ध्य 0 - 1 विनाक 
21 - 1 - 1982, सं० ए० - 32014/ 2/ 82 - व्य ० - 1, पिनांक 11 - 6 - 1982, 
27- 4 - 1982, 19- 6 - 1982 तथा 11 - 12- 1982 और सं० ए०- 32014/ 2 / 
83 - व्य - 1, दिनांक 11 - 8 - 1983 तथा 31 - 10 - 1983 और सं० ए० 
32014/ 2/ 84 – व्य ० - 1, दिनांक 14 - 2 - 1984 में प्रांशिक संशोधन करते 
हुए , राष्ट्रपति उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय मचिवालय प्राशुलिपिक सेवा संवर्ग 
के निम्नलिखित ग्रेड "ग " के स्थायी प्राशुलिपिकों ( प्रवरण प्रेस ) को प्रत्येक के 
मामने वर्शायी गई तिथियों से तथा भागामी पादेशो तक नीचे उल्लिखित विभाग 
कार्यालय में केन्द्रीय सचिवालय पाश लिपिक सेवा के स्थानापन्म ग्रेष्ठ "म " 
( वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक ) में नियुक्त करते है ..--- 
क सं० अधिकारी का नाम विभाग जहां वरिष्ठ जिस तिथि से भागामी 

वैयक्निफ सहायक के आवेगो तक परिष्ठ 
रुप में नियुक्ति की गई वैयक्तिक के रूप में 

नियुक्ति की गई 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 
नई दिल्ली -110016, दिनाक 17 फरवरी 1984 
म . ए . 12023/ 1/75 प्र . शा - ! ----इम विभाग को 24 मार्च, 
1983 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम मे , सचिव, निशान और प्रौद्योगिकी 
विभाग एतवाग केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय , शिक्षा और सस्कृति मंत्रालय में 
म्थायी अनुमधान गहायफ , श्री प्रो० पी० चावला को विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
विभाग में 650 - 30 - 740 - 35 - 810 - 10 रो० - 880 - 10 - 1000- ६० रो० 
40 - 1200 रुपए के वेतनमान में हिन्दी अधिकारी के पद पर नदर्थ प्राधार पर , 
नियुक्ति को 1 - 7 - 1983 से 31 - 12 - 1983 नक को पागे की अवधि के 
लिए अथवा केन्द्रीय मचिवालय राजभाषा मेवा बनने और नियमित नियुक्ति 
किए जाने नफ , इनमें से जो भी पहले हो , घटाने है । 


12 


2 


3 


सर्वश्री 
.. . टी० आर० मन्ना 


विकास प्रायुक्त , लघ 28 - 2 - 1981 
उद्योग का कार्यालय 

( अप० ) 
तकनीकी विकास का महानिदेशालय 20 - 2 -82 

20 - 2 - 82 


दिनांक 1 जून 1984 
मं० ए० 120 22/ 3/ 81 -प्रशा0 - 1 - -- राष्ट्रपति , विज्ञान और प्रौद्यो 
गिफी तथा पर्यावरण विभागो के केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा के संयुक्त 
मंवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड " सी " पाशुलिपिकों ग्रेड " मी " आशुलिपिनों के 
पद पर 650 - 30 - 740- 35 - 880 -६० रो० - 40 -10 40 रुपए के वेतनमान 


2. आर० विपनाथन 
3 बाई ० कृष्णामूर्ति 
2 ---142 G1/84 


800 


भारत का राजपत्र, जुलाई 14, 1984 ( आषाढ़ , 23 1906 ) 


[ भाग I - खण्ड 2 


दिनांक 6 जून 1984 


म० ए० 12023/ 3/ 84- प्रशा0 - 1 -- राष्ट्रपनि, विज्ञान और प्रौद्यो 
गिकी तथा पर्यावरण विभागों के केन्द्रीय सषिवालय माशुलिपिक सेवा के 
मयुक्त मंवर्ग के निम्नलिखित ग्रे - सो० प्राशुलिपिकों के पद पर 650 - 30 
740 - 35 - 880 - द० 70 - 40 - 10 40 रुपए के वेतनमान में , प्रत्येक में सामने 
वो गई मिथि से चार माह की अवधि के लिए अथवा प्रवर सूजी के उम्मीदवारों 
के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भो पहने हा, पदर्थ प्राधार पर महर्ष नियुक्त 
करते हैं । : - - 


19 - 5 - 94 मे 


1 श्री धोना नाथ 
2. श्री जोगेन्द्र किशोर 


19 - 5 - 84 से 


दिनांक 8 मून 1984 


सं० ए० 12025/ 3/ 8 4 -प्रशा० - 1 ( प) -- राष्ट्रपति , प्राई० एम० 
पार० प्रो० उपग्रह केन्द्र अन्तरिक्ष विभाग , बंगलौर के वैज्ञानिक " एम० एफ " 
डा० ए० पी० कुलश्रेष्ठ को 1500- 60 - 1800 - 100- 2000 - 125/ 2 
2500 रुपए के वेतनमान में कौंसुलर (परामर्शदाता ) के स्थानीय रैक ( पद ) 
के साथ वैज्ञानिक महवारी ( माइटिफिक प्रताशे ) के रूप में 7 जून , 1984 
के पूर्वाह से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भारतीय दूतावास 
मास्को में महर्ष नियुक्ति करते है : - - 


में प्रत्येक के सामने दी गई तिथि से चार माह की अवधि के लिए अपवा प्रवर 
सभी के उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक, इनमें मे गो भो पहले हो , तवर्ष 
माधार पर महर्ष नियुक्त करते हैं । 
1. श्री कुलदीप सिंह 

3 - 4 - 1981 मे 
2. श्री के० के० पार्य 

22 - 3 - 1984 मे 
__ दिनाक 2 जुन 1984 
सं . 12025/4/ 84- अणा . I ( ए ) -- राष्ट्रपति विज्ञा ननौर प्रौद्यो 
गिकी विभाग के निम्नलिखित स्थानापन्न तदर्थ प्राधार के ग्रेड -I धरिष्ठ वैज्ञानिक 
अधिकारियों को 1100 - 50 - 1800 रुपए के वेतनमान में 25 अप्रैल , 1984 
में पोर मागामी मादेशों तक सहर्ष नियमित प्राधार पर वरिष्ठ वैज्ञानिक अधि 
कारी ग्रेड - 1 के पद पर नियुक्त करते हैं : -- 

1. श्री पी० के० पी० मेनन 
2. डा० के० भार० गुप्ता 
3. डा . प्रेम सागर 
4. डा० ( श्रीमती ) मालती गोयल 
5. डा० एम० के० कुल श्रेष्ठ 
6. डा० पार० नटराजन 

दिनांक 4 जून 1984 
सं० ए० 12033/ 3/ 81- प्रशा० - 1 - ( एस० एस० प्रो० - 1 ) - - 
इस विभाग की दिनांक 24 मार्च, 1983 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम 
में राष्ट्रपति , निम्नलिखित प्रेड - 1 के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों की 1100 
50 - 1600 रुपए के वेतनमान में तदर्थ प्राधार पर नियुक्ति की अवधि को 
1 - 2 - 1984 से 31 - 7 - 1984 तक अथवा इन पदों के नियमित प्राधार 
पर भरे जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो , सहर्ष आगे बढ़ाते हैं : - - 

1. डा० श्रीमती एम० एम० गुप्ता 
2 . हा० प्रेम सागर 
3. डा० ( फुमारी ) ऊषा शर्मा 
4. सा . पार० मटराजन 
5. श्री सी० प्रार० मूर्ति । 

सं० ए० 12033/ 3/ 81- प्रशाo - I- (एस० एम० प्रो० - 1 ) - - 
राष्ट्रपति , निम्नलिखित प्रेड - 1 वरिष्ठ पैशामिक अधिकारियों को विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी विभाग में 1100 - 50 - 1800 रुपए के बेतनमान में तवर्थ प्राधार 
पर नियुक्ति की अवधि को 1 जनवरी, 1984 से 31 जुलाई, 1984 तक अथवा 
इन पदों के नियमित प्राधार पर भरे जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो , 
सहर्ष प्रागे बहाने हैं :- - 

यह संख्या और तारीख जिमके अन्तर्गत इससे पहले की 

नियुक्ति अधिसूचित की गई थी । 
1. डा० श्रीमती ) इम्ब्रजीन सं० ए० 12033/ 3/ 81 -प्रशा० 1 ( एम० एम० 

भो० ) दिनांक 30- 11 - 1983 
2. डा० ( श्रीमती ) मालती सं० ए० 12033/ 3/ 81 - प्रशा० - I ( एम० एम० 
गोयल 

प्रो० ) विनांक 30 - 11 - 1984 


दिनाक 11 जून 1984 


मं० ए० 12033 / 3/ 81- प्रशा० - 1 ( प ) ( एम० एस० प्रो० -II ) 
राष्ट्रपति , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड - II 
( तदर्थ ) डा० के० एल० पटेल के इस्तीफे को सहर्ष, स्वीकार करते हैं । डा० के० 
एल० पटेल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी -II ( तदर्थ) के इस्तीफे को स्वीकार 
किए जाने के फलस्वरूप उन्हें 11 जून 1984 ( अपराल) से सेया मुक्त किया 
जाता है । 


मं० ए० 120 25/ 5/ 84 -प्रशाo - 1 ( ए ) -- - राष्ट्रपति, विज्ञान पोर 
प्रौद्योगिकी विभाग में इम ममय कार्यरस तकनीकी महायक (तदर्य ) श्री रामबोर 
सिंह को 700- 40 - 900 द० रो०- 40 - 1100 - 50 - 1300 रुपए के 
वेतनमान में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड -II के रूप में 30 मई, 1984 के 
पूर्वान से और आगामी प्रादेशों तक महर्ष नियुक्न करते हैं । 


दिनांक 14 जून 1984 


स० ए० 19015/ 1/ 84 - प्रशा० - I - ( ए ) - राष्ट्रपति , विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी विभाग के कनिष्ठ विश्लेषक ( तदर्ष ) श्री एस० के० पोखरियाल 
के हस्तीफे को महर्ष स्वीकार करते हैं । श्री एम० के० पोखरियाल , कनिष्ठ विश्लेषक 
के इस्तीफे को स्वीकार किए जाने के फमम्वरूप, उन्हें 14 जन , 1984 ( अपराल ) 
से सेवा मुक्त किया जाता है । 


डी० के० शर्मा, प्रवर मनिष 


सं० ए० 32013/ 2/ 81 -प्रशा० - 1-~~-हम विभाग को 7 फरवरी, 
1983 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्यो 
गिकी विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 
ग्रेड - 1 के पद पर 1100 - 50 - 1600 रुपए के वेतनमान में नवयंनियुक्ति 
की अवधि को 1 फरवरी , 1984 से 31 जुलाई 1984 तक के लिए अथवा इन 
पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक , इनमें से जो भी पहले ही , महर्ष और 
मागे जाते हैं :- - 

1. श्रीमती सी० पी० महगन 
2. श्री अनिल कुमार 
3. श्री सी० जे० जोनी । 


नई दिल्ली, दिनाक 19 मई 1984 
सं० ए . 12033/ 3/ 81 -प्रशा० -। ( प ) - - म विभाग की दिनांक 
17 दिसम्बर , 1983 को मममखया अधिसूचना के अनुक्रम में , भारत सरकार के , 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, के, मचित्र निम्नलिखित कनिष्ठ विश्लेषकों 
को 650 - 30 - 740 - 35 - 810 - ६० रो० - 880 - 40 - 1000 -६० रो० 
40 - 1200 रुपा के वेतनमान में नदर्श नियुक्ति को मवधि को 1 - 4 - 84 मे 
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30 - 9 - 84 अथवा इन मबों के नियमित माघार पर भरे जाने तक , इनमें से 
जो भी पहले हो एसद्वारा प्रागे बढ़ाते हैं : - - 


क्रम संख्या अधिकारियों के नाम 


- - - - - - - - - - -- - - - 


प्रथया इन पदों पर निपमित मियुनिसया किए जाने तक, इनमें से जो भी पाने 
हो सहर्ष और आगे बढ़ाते हैं : -- 

1. T० ( श्रीमती ) सतीश मनोचा 
2. डा० ( श्रीमती ) कविता रानी मेहरा 
3. स . पार० सी० श्रीवास्तव 
4. श्री एच . एल . जस्सल 
5. ग . जी० के० बरे 
6. डा० के० एल० पटेल 

डी० चक्रवर्ती, प्रवर सचिव 


1. श्री बी० जा 
2. श्रीमती मधु सोनी 
3. श्री एस० एन० शुक्ल 
4. श्री एस० के० पोखरियाल 
5. श्री विलावर सिंह 


श्रीमती माला श्री प्रसाप, अपर सचिव 


पर्यावरण विभाग 
नई दिल्ली - 11, दिनांक 18 जून 1984 
सं० ए . 19014/ 9/ 81 -प्रशासन -1 - - भारतीय प्रार्षिक सेवा के 
ग्रेड - 2 की चयन सूची में उनके सामिल होने तमा मोषोगिक लागत तथा मूल्य 
भ्यूरो में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप , भारतीय प्राथिक 
सेवा के अधिकारी तय। इस ममय पर्यावरण विभाग में पर्यावरण अधिकारी के 
पद पर कार्य कर रहे श्री प्रोम प्रकाश भारद्वाज को इस विभाग में दिनांक 18 जून 
1984 के पूर्वाह्न से कार्यभार से मुक्त किया जाता है । 

हरे लाल , प्रबर मनिष 


नई दिल्ली - 110016, दिनांक 29 मई 1984 
सं० ए० 12023/ 2/ 84 -प्रशाo - - - राष्ट्रपनि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
तथा पर्यावरण विभागों के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संयुक्त संवर्ग के निम्न 
लिखित स्थायी सहायकों को तदर्थ प्राधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर 
650 - 30 - 740 - 35 - 810 - ८० रो० - 35-- 880 - 40 - 1000 - द० रो० 
40 - 1200 रुपए के वेतन-मान में , प्रत्येक के नाम के सामने दी गयी तिथि से चार 
माह की अवधि के लिए अथवा नियमित प्रवर सूची में मम्मिलित किए गए अधि 
कारियों के उपलब्ध हो जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो , महर्ष नियुक्त करसे 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 1984 
स . ए . 12025/ 77/ 83- सी० एम० सी० -[ - - राष्ट्रपति , संष लोक 
सेवा आयोग की सिफारिणो पर डा० जगजीत सिंह भसीन को केन्द्रीय 
स्वास्थ्य सेवा के जूनियर क्लास-I में अस्थायी प्राधार पर नियुक्त करके उन्हें 
31 मार्म , 1984 अपराह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के मधीन 
चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात करते हैं । 


। श्री पाल इफ्का 
2. श्री ए० एम० प्रहलुवालिया 

3. श्री प्रो० पी० वोहरू 
___ 4, श्री प्रार० सी० सबनानी 


3 - 3 - 84 से 4 माह के लिए 
20 - 3 - 84 से 4 माह के लिए 
30 - 3- 84 से 4 माह के लिए 
6 - 4 -1984 से 4 माह के लिए 


दिनांक 20 जून 1984 
सं० ए० 120 25/ 90 / 83 -सी० एच० एस .- - - राष्ट्रपति , संघ लोक 
सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० ( श्रीमती ) प्रल्का सचदेव को केन्द्रीय 
स्वास्थ्य सेवा के जूनियर क्लास I में अस्थायी रूप में नियुक्त करके उन्हें 7 - 5 
1984 पूर्वाल से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा 
अधिकारी के रूप में तैनात करते हैं । 


से० ए० 32018/ 1/ 81 - प्रशा० - [ - इस विभाग की 29 फरवरी, 
1983 की समसंख्यक अधिसूत्रमा के अनुक्रम में राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्यो 
गिकी विभाग के स्थायी कनिष्ठ पिपलेषक, श्री माई० बी० सिह की 1100 - 50 -- 
1600 रुपए के वेतनमान में , इसी विभाग में वरिष्ठ पशानिक अधिकारी ( ग्रेड -- 
I ) के पद पर तवर्ष माधार पर नियुक्ति की अवधि को 1- 2- 1984 से 31 - 7-- 
1984 तक के लिए अथवा इस पद के नियमित प्राधार पर भरे जाने तक , इनमें 
से जो भी पहले हो , सहर्ष मागे बढ़ाते हैं । 


सं० ए० 12025/ 1/ 70--प्रशा० - I - इस विभाग की दिनांक 20 अगस्त , 
1983 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में , राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रायो 
गिकी विभाग के कनिष्ठ विश्लेषक श्री सी० डी० खुराना की 1100- 50 
1800 रुपए के वेतनमान में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रेड - 1 के रूप में तवर्य 
माधार पर नियुक्ति को प्रपषि को 1 फरवरी , 1984 से 31 जुलाई, 1984 तक 
अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो , 
सहर्ष और प्रागे बढ़ाते हैं । 


दिनांक 22 जून 1984 
सं० ए० 120 25/ 40/ 83--सी० एच० एस० - [II --- राष्ट्रपति , संघ लोक 
लोक सेवा प्रायोग की सिफारिशों पर डा० ( श्रीमती ) प्रोमिला गुप्ता को 
केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर -शिक्षण विशेषज्ञ उप -संवर्ग के विशेषज्ञ प्रेड -II में 
परिवीक्षा पर नियुक्त करते है और उन्हें 16 अप्रैल, 1984 पूर्वास से 
आगामी पावेशों तक दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल , नई दिल्ली में मेन विशेषज्ञ 
के रूप में तैनात करते हैं । 

सं० ए० 12025/ 411/ 83- सी० एच० एम० -[ - - राष्ट्रपति , डा . 
( श्रीमती ) रितेश तनेजा को संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय 
स्वास्थ्य सेवा के जूनियर क्लास -I में प्रस्थायी रूप में नियुक्त कर के उनमें 17 
12 - 1983 पूर्वाल से विल्ली प्रशासन , दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी 
के रूप में तैनात करते हैं । 

सं० सी० 14011/ 3/ 83-सी० एच० एस० - III - केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा 
के शिक्षण विशषज्ञ उप -संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड -II के एक अधिकारी डा . सुधीर 
जैन ने अपने त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप 8 जून , 1983 
पूर्वाह को मौलाना माजाव मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में पैथोलोजी के सहायक 
प्रोफेसर के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 


दिनांक 4 जून 1984 
सं० 12033/ 3/ 81 - प्रशाo - I ( ए ) - राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
विभाग के निम्नलिखित बरिष्ठ वैशानिक ग्रेड - II अधिकारियो की 7000 - 40 

900 - 40 रो० - 40 - 1100 - 50 - 1300 रुपए के वेतनमान में तवर्ष नियुक्ति 
" की अवधि को 1 - 1 - 1984 से 30 - 6 - 1984 तक छ: माह की अवधि के लिए 
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सं० ए . 12023/ 0/ 84- सी० एम० एस० -III - - राष्ट्रपति, डा० 
( श्रीमती ) सुनन्दा गुप्ता को संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय 
स्वास्थ्य सेवा के गैर शिक्षण विशेषज्ञ उप संवर्ग के विशेष ग्रेड - 2 में परिवीक्षा 
पर नियुक्त करके उन्हें 11 जून , 1984 पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 
( सफदरजंग अस्पताल ), नई विली मे प्रसूति और स्त्रीरोग विशेषज्ञ के रूप में 
नियुक्त करते हैं । 

सं० ए० 12028/ 66/ 84- सी० एच० एन० -- I -- राष्ट्रपति , संघ लोक 
सेवा भायोग की सिफारिशों पर डा . हरीश कुमार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के 
जूनियर मलास - I में अस्थायी आधार पर नियुक्त करके उन्हें । मई , 1984 
पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन चिकित्मा अधिकारी 
के रूप में सैमात करते है । 


सं० ए० 11014/11/ 84-के० म्वा० से० - II (ii) -- -डा० एम० बाला 
कृष्णन ने सीनियर क्लाम - I वेतनमान में मा जाने के फलस्वरूप 25 नवम्बर, 
1982 पूर्वाण से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , मद्रास के अधीन केन्द्रीय 
स्वास्थ्य योजना सेवा के चिकित्सा अधिकारी ( जूनियर क्लास --1 ) के पद का 
कार्यभार छोड़ दिया और उमी मंगठन में 25 नवम्बर, 1982 पूर्वाल में वरिष्ठ 
चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार मभाल लिया । 

प्रेम कुमार कपूर, अवर सचिव । 


सं० ए० 120 25/ 38/ 83 - सी० एच० एस० -! - - राष्ट्रपति , संघ लाक 
सेवा मायोग की सिफाशिों पर डा० ( श्रीमती ) जसलीन बोर गोयल को केन्द्रीय 
स्वास्म्य सेवा के जूनियर क्लास -I में प्रस्थायी प्राधार पर नियुक्स करके उन्हें 
11 मई, 1984, पूर्वाह्य से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन 
चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात करते है । 


नई दिल्ली, दिनाक 12 जून 1984 
स० ए० 38012/5/ 84-स्था० - 3 - - भारतीय सानियकीय सेवा के प्रेड- 2 
अधिकारी श्री पी० आर० डोगरा ने अधिवर्षिता बय प्रान करने पर 31 मई , 
1984 अपराक्ष को परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त निदेशक ( क्षेत्रीय 
परियोजमा ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

रवि दत्त , अवर सचिव 


दिनांक 27 जून 1984 
स० ए . 120 25/ 370/ 84- सी० एच० एस० - [ - - राष्ट्रपति , सब 
लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा . विनोद कुमार, डोगरा को केन्द्रीय 
स्वास्थ्य सेवा के जूनियर क्लास [ में अस्थायी प्राधार पर नियुक्त करके उन्हे 
8 - 5 - 84 पूर्वाह से सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधि 
कारी के रूप में तैनात करते हैं । 

जी . एन . श्रीकुमारन , अवर मचिय 


नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 1984 
___ सं० ए . 32013/ 5/ 84-स्था०-1 - - राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा 
के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी डा . एस के शर्मा को पहली 
जून, 1984 पूर्वाह्न से प्रागामी आदेशों तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
मंत्रालय में उसी सेवा के ग्रेड-I में नियुक्त करते हैं । 

2. राष्ट्रपति श्री एस० के० शर्मा को उमी नारीख से स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मंत्रालय में प्रवर सचिव के रूप में तैनात भी करते है । 

3. उपर्युक्त ग्रेड में श्री एम० के . शर्मा की नियुक्ति इस शर्त पर की गई है 
कि उन पर दिल्ली उच्च न्यायालय मे इस सम्बन्ध में निर्णयाधीग पड़ी रिट याचिका 
तथा दिल्ली उच्च न्यायालय की 1980 की सिविल रिट याचिका संख्या 511 
श्री थामस मैथ्यू पौर दो अन्य बनाम भारत संध और सिविल रिट याचिका 
सं० 2555/ 85- एम० एल० नथानी और अन्य बनाम भारत संघ का निर्णय 
लागू होगा । 
___ सं० ए० 32014/ 2/ 84-स्थापना-1 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा के निम्नलिखित स्थायी सहायकों को उनके नामों के सामने दी गई सारीख 
से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्रेष्ठ में सदर्थ 
प्राधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते है . - - 


क्रम 


नाम 


मनधि 


_ 1. श्रीमती अनीता पुरी . 

2. श्री पी० के . लक्रवर्ती . 


. 
. 


28-5-84 से 
7- 8- 84 से 


13- 7-84 
21 - 7-84 


नई दिल्ली , दिनांक 22 जून 1981 
स . ए . 35012/9/ 82 -के० स्था० मे० 4 - -केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के 
धरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के एक अधिकारी डा० ए० के० भट्टाचार्य ने 
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर जाते समय 
18 मक्सूबर, 1982 अपराल से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कलकत्ता के 
अधीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

सं० ए० 380 12/9/ 82 -के० स्वा० म०-- - -- केन्द्रीम स्वास्थ्य सेवा के 
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रेड के एक अधिकारी डा० एन० पार० यता ने 
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर जाते समय 
2 दिसम्बर , 1982 अपराह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना, के अधीन 
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिय । 

___ सं० ए० 38012/ 21/ 82- के . स्वा० से० - II केन्द्रीय स्वास्थ्य 
सेवा के शिक्षणविशेषज्ञ उपसंवर्ग में विशेषज्ञ श्रेड - I के एक अधिकारी डा०पी० . 
एस० गुप्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने के परिणामस्वरूप 13 सितमर , 
1982, अपराह्न से मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में आयु 
विज्ञान के प्रोफेसर के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

सं० ए० 22012/ 97/ 83- सी० एच० एस० -II- डा० एम० के० 
बचोदिया ने अपने स्थानान्तरणं के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
योजना, दिल्ली के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ( कनिष्ठ 
घर्ग -I ) के पद का कार्यभार 28 मई, 1984 अपराह्न को छोड़ दिया और 
केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर के अधीन उसी पद का कार्यभार पहली 
जून, 1984 पूर्वाह्न को संभाल लिया । 

स० ए० 11014/ 11/ 84- के० स्वा० सेक -II ( ii ) - ~ ० पी० माडिया 
लगन ने सीनियर पलाम -I सममान मे आ जाने के फलस्वरूप 25 नबम्बर , 1982 
प्रांत से केन्द्रीय गरकार स्वास्थ्य योजना , माग के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य 
सेवा के चिकित्सा अधिकारी ( जूनियर क्लास -1 ) के पद पर का कार्यभार छोड़ 
दिमा भौर उसी संगठन में 25 नवम्बर, 1982पुल से परि पिकित्सा अभि 
कारी के पब का कार्यभार सभाल लिया । 


जी० जी० के० नायर, अवर सचिव 


कृषि मन्त्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 16 जून 1984 
स . 12028/ 5/ 82-स्थापना -- 1 - राष्ट्रपति , कृषि निगालय, पजाय , 
चण्डीगढ़ के विशेष कार्य अधिकारी ( योजना ) श्री मोहिन्दर सिंह को कृषि मंत्रालय 
के कृषि मौर सहकारिता विभाग मे 14 मून , 1934 के पूर्वान से 2 मई, 1986 
के अपराल सक या अागामी मादेसों तक ( इनमें से जो पहले हो ) प्रतिनियुक्ति 
के माधार पर उपायुक्त ( बीज ) ( 1500 - 1800 रुपए ) के पद पर नियुक्त 
भारते है । 

एन . के . मलदोषा, अवर सचिव 
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नाग I - खण्ड 21 भारत का राजपन्न , जुलाई 14 . 1984 ( आषाढ़ 23 , 1906 ) 

903 
--- - -- - - - .. . - .... - - - -- - - - - 
केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड 

नई दिल्ली- 110001, दिनाक 19 जून 1984 
फरीदाबाद, दिनांक 22 जून 1984 

सं० 236/ 3/ 82-एम० टी० जी०- 2-- - ठाक -तार महानिदेशक ने निम्न 

लिग्नित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई नारीख से तार इंजीनियरी 
स० 3- 699/ 8 4-मु० ज० भृ ( स्था० ) - ~- श्रा ए. मुखर्जी को केन्द्रीय सेवा न प " " में स्थायी रूप रो महर्षनियुक्त किया है : - - 
ल बोर्ड में साधारण केन्द्रीय रोत्रा ममृह- न ( गजपत्रित ) मे सहायक 

क्रम सं . नाम 

जिस तारीख 
ल भूविज्ञानी के पद पर रुपए 6.50-30-74(0- 35- 810-६० " ०-35-880 

से स्थायी 
40-1000-40 रो०-40- 1200/- के यतनमान में अस्थायो प्राधार पर 24 

किया गया 
:, 1984 (पूर्वाह ) से अगले पारेशो तक नियुक्त किया जाता है । 

मयश्री 
मी० पी० सी० सिन्हा, मुख्य जल भूविज्ञानी एष मवस्य 

1. सी०डी० मंकर 

1 - 11- 80 
2. एस० एल० खुराना . 

1 - 11- 80 
3. पी० के० घूरामणा 
शिक्षा और सस्कृति मन्नालप 

1 - 11- 80 
. 
4. जी० बी० एम० सनी 

. . 1 - 3- 81 
(शिक्षा विभाग ) 5. भार० एन० पचौरी . 

1 - 3- 81 
नई दिल्ली, दिनाफ 8 जून 1984 

6 . प्रार० पी० बजाज . 

1 - 12- 81 
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मी०टी० कौशिक , सहायक महानिदेशक ( एस० जी०टी० ) 


wr . TUAL- carrier 


सं० ए० 3201 1/ 5/ 64-स्था0 - 1 - ~ राष्ट्रपति, फन्द्रीय सचिवालय सेवा 
• - 1 के निम्नलिखित प्रधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई अवधि 

के लिए सदर्थ प्राधार पर शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय (शिक्षा विभाग ) 
स्थानापन्न रूप में उप -मधियों के पद पर गहर्ष नियुक्त करते हैं - -- 


8 - " - 81 


1. श्री पार० मी० मूद 
2. श्रीमती तारा पुरी 


4- 5-81 रो 
17- 2- 81 से 


31- 7- 84 


एम० एल० टक्कर , अवर ममिव 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( म्थापना अनुभाग) 

नई दिल्ली, दिनाक 19 जून 1984 
म० ई० एस० टी०/ ई० सी० एम० ( 28 )/ 83 -- राष्ट्रपति , ऊर्जा, पर्यावरण , 
विज्ञान और प्रौयोगिकी विभाग, गधिवालय , हदगबाद ( आन्ध प्रदेश ) मे 
अनुभाग अधिकारी श्री ए.० अगदुल कावर का, अगला प्रादेश होने तक 23- 5-84 
( पूर्यास) में 850- 1200 रुपए के बैतनमान में . श्री विजय भास्कर रेकी, नौवहन 
और परिवहन मंत्री का प्रथम निजी महायक नियुक्त करते है । 

दिनांक 22 जन 1984 
मं० ई० म०टी०ई० पी० पी० ( 16 )/ 82- - मोषण निधि प्राधिकरण 
प्रभागनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए चुने जाने के परिणाम 
स्वरूप नौवहन और परिवहन मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री के ० एल 
कपूर की सेवाएं 22 जून , 1984 ( अपराह्न). से उक्त प्राधिकरण को सौंपी 
जाती है । श्री कपूर की प्रतिनियुक्ति की गर्ने बाद मे तय की जाएगी । हालांकि 
प्रारभ में उनकी प्रतिनियुक्ति । अधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

एम० पी० महगल, अवर सचिव 


समाज कल्याण मनालय 


नई दिल्ली , दिनाक 15 जून 148 ! 


म० 14- 3/ 84-एस० डी० - - राष्ट्रपनि, इस सत्रालय को दिनाक 27 
स्त , 1981 की अधिसूचना सं० एफ० 11-10/ 80 -एम . डी . (ग्यण्ड- 2 ) 
मनक्रम में वित्त मन्त्रालय के वेतन और लेखा अधिकारी श्री के० एन० प्राली 
को इस समय इस मन्त्रालय के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय समाज रक्षा 
. न , नई दिल्ली में 1100 - 50 - 1600 रुपए के वेतममान में प्रशासन 
: कारी के पद पर प्रतिनियुक्त है , प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य 
मियुमित शर्तों पर एक दिन अर्थात 30 जून, 198.1 तक जारी रखते है । 


- 
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एस० वाई० कुरशी, उप सचिव 


संचार मंत्रालय 

( जाफ -तार बोर्ड ) 
नई दिल्ली -110001,दिनांक 19 जून 1984 


ऊर्जा मंत्रालय 

(वियुत विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 1984 
मं0 50/ 84 - एफ० सं० 3/ 2/ 83 - प्रशा० एक - राष्ट्रपति केन्द्रीय वित्त 
इंजीनियर ( ममूह क ) सेया के सहायक निदेशक / सहायक कार्यपालक इंजीनियर 
के ग्रेड के अधिकारी श्री बलविदर मिह को केन्द्रीय विद्युत्त प्राधिकरण में 
केन्द्रीय वित्त इंजीनियरी ( ममह क ) सेवा के उप निदेशक कार्यपालक ईजी 
नियर के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में 24 मई, 1984 पूर्वाह्न से अगले आदेश 
होने तक नियुक्म करते है । 

केन्द्रीय वियत प्राधिकरण में उप निदेशक कार्यपालक इंजीनियर के 
ग्रड में श्री बलविर सिंह को नियुक्ति दिल्ली के माननीय हाई कोर्ट के 
मिण तथा श्री ए . भास्करन नथा अन्य द्वारा भारप मरकार तथा अन्य 
के विरूड 1980 की रिट याषिका सं0 583 में माननीय हाई कोर्ट द्वारा 
पाम किए ऐमें आवेशों की शर्त पर होगी । 

आर० पट्टाचार्य , अवर सचिव 


सं० 1- 3/ 81-एस० पी० जी० - - राष्ट्रपति ने भारतीय डाक सेवा प्रप 
के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर- 2 के स्थायी अधिकारी श्री एम० एस० 
. . मी को , जो ए० पी० पी० टी० सी०, बैंकाक मे प्रतिनियुक्ति पर थे, मूल 
130 ( 1 ) के दूसरे परन्तुक के प्रयोजन के लिए तारीख 21- 1- 82 से 
2-83 तक सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर - 1 में स्थानापन्न प्रोफार्मा 
गति सहर्ष प्रदान की है । 


मी०सी० जंग , सहायक महानिदेशक, डाक-सार बोर्ड 
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गैर - पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग 

नई दिल्ली - 110003, दिनांक 18 जून 1984 
स . 19/ 6/ 1/ 81--एन० ई० एस०/ 562 - - स विभाग की ममममयक 
अधिसूचना विमांक 26 जनवरी , 1964 के क्रम में राष्ट्रपति, विज्ञान एवं - 
प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ प्रब अधिकारी श्री हरजीत सिंह को गैर . 
पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग में वरिष्ठ माना और प्रचार अथियारी के 
पद की प्रतिनियुक्ति की अवधि को , 1500 - 60 - 1800-.11010 - 2000 
रुपए के वेतनमान में , 26 मई, 1984 के पूर्वाह्य से एक वर्ष छ : महीने की 
अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक , जो भी पहले हो , को आगे बढ़ाते हैं । 
___ सं0 2/ 31 / 82--प्रशासन - 1---- राष्ट्रपति श्री जी० बी० भनोट , वेतन एवं 
लखा अधिकारी को गैर-पारंपरिक ऊगा स्रोत विभाग में 1100- 50 - 1600 
रुपए के वेतनमान में 19 - 1- 1984 (पूलि ) से अस्थाई आधार पर अगले 
आदेश होने तक उप मेंखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त करते है । 


सूचना और प्रमारण मंत्रालय 

नई दिल्ली, दिनाक 24 मई 1984 
सं० ए० - 190 19/ 10/ 83 एम० - 2 - - अधिवार्षिकी आय हो जाने । 
भारतीय प्रसारण ( इंजीनियर ) सेवा के सीनियर स्केल के मंवर्ग के अधिका 
तथा दूरवर्शन केशव , श्रीनगर में केन्द्र पंजीनियर के रूप में कार्यरत श्री मोहर 
अमीन 30 नमम्बर, 1983 के अपराल को मरफारी मेया से निरत्त हो गा 


जे० डी० भाटिया , अवर समि 


- 


नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 1984 


एम० आर० वीथा, अवर सचिव 


सं० 11/1/ 84 - 2 ( खंड - 1 ) - - राष्ट्रपति , सूचना और प्रमारण मं ... 
के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक मेवा संघर्ग के ग्रेड " सी " के स्थायी .. 
लिपिक तथा आकाशवाणी महानिदेशालय में कार्यरत श्री लाल चंद चितका 
को उक्त संवर्ग के मेज " बी " में 25 - 5 - 84 से या ज्येष्ठ नियमित 
के उपलब्ध होने तक , इनमें से जो भी पहले हो, तपर्थ आधार पर नियुक्त 
उनको आकाशवाणी महानिवेगालय में तैनात करते हैं । 


रेलमंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) 

मई दिल्ली, दिनांक 19 जून 1984 
सं० ई० आर० श्री 0 - 1/ 83/ 6/ 21 - रेलवे बोर्ड में तदर्थ आधार पर 
उप आर्थिक सलाहकार, के रूप में कार्यरत, श्री ए०बी० रामसुन्दर को , 22- 4 
1984 से नियमित आधार पर स्थानापन उप आर्थिक सलाहकार, रेलवे बोर्ड , 
के रूप में नियुक्त किया गया है । 

सं० ई० आर० बी० 1 / 84/ 49/ 6 -- श्री ए . आर० भाष्यम , महायक 
यातायात लागत अधिकारी, रेलवे बोर्ड , 31 - 5 - 1964 के अपगल से सेवा 
निवृत्त हो गए । 
____ सं० ई० आर० बी० - 1/ 84/ 49/ 7 - - श्री ओ० पी० घिगरा , विशेष 
कार्याधिकारी, सांख्यिकी ( लागत लेखा ) , रेलवे बोर्ड, 31 - 5- 1984 को 
अपराल से सेवा निवृत्त हो गए । 


___ सं0 14/8/ 84- प्रशासन - 2----- राष्ट्रपति सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
केन्द्रीय सचिवालय मेवा संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री पी० एर 
हरले को 5 - 6 - 84 (पूर्वाल ) से 23- 8 - 84 तक मंत्रालय के मुख्य सf 
वालय में विशेष कार्यधिकारी ( सूचना नीति ) के पद पर , प्रतिनियुक्ति 
सामान्य शर्तों पर नियुक्त करते हैं । 


__ मं0 21/ 11/ 84 - प्रशामन -- 2-- - राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मं . . 
के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अस्थायी अनुभाग अधिकारी श्री ए 
एल . शर्मा “हिमाशु " को 2 - 8 - 84 (पूर्वाल ) से 21 - 7 - 84 तक सू . 

और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय मे डेस्क अधिकारी के पद 
नियुक्स करते है । 


दिनांक 12 जून 1984 


सं0 21/ 12/ 84- प्रणासन - 2 ( 1 ) --- राष्ट्रपति , श्री के० एस० : . 
भा० प्र० से० (संघ शामितः 66 ) को 11 जून , 1984 के पूर्वाह्न से स 
और प्रसारण मंत्रालय में संयुमन मचिघ के पद पर नियुक्त करते हैं । 


एम० डी० कुमार, अपर । 


दिनांक 20 जून 1984 
सं० ई० आर० बी० - 1/ 84/ 9/ 1-- - रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अनुभाग 
अधिकारियों/ डेस्क अधिकारियों को 2 - 5 - 84 के पुलि से तदर्थ आधार 
पर स्थानापन्न अवर सचिव/ उप निदेशक , रेलवे मोड, के रूप में नियमन किया 
गया है : - - 

1. श्री डी० सी० चक्रवर्ती 
2. श्री आर० बी० सिंह 
3. श्री एस० एन० शुमल 
4. श्री टी०डी० रामपाल 
5. श्री अवतार सिंह 
6. श्री एस० एस० मखीजा 
7. श्री के० के० लाहिड़ी 
8 . श्री के० एस० सुबामण्यम 
9. श्री बलवीर सिंह 
10. श्री इलियास कुल्लु 


फिल्म प्रभाग 


बम्बई - 4000 26, विमांक 18 जुन 1984 
सं० ए० - 12026/ 13/ 82- 8 - 1 ( आर० सी० -- श्री आर० एस० 
की नियुक्ति हिन्दी अधिकारी के पद पर दि० 27 - 3-- 1984 तक तवर्थ । 
पर सतत बनाए रखने के बारे में , इस कार्यालय के दिनांक 27 
1983 की अधिसूचना संख्या ए - 12026/ 13/ 82 - ई - 1 के संदर्भ में 


2. सक्षम प्राधिकारी श्री रावत को दिनांक 27 - 3- 1984 से 3 
1984 तक या उस समय जब तक पद को नियमित आधार पर नहीं भर 
जाता, इन में से जो भी पहले हो , उही पद पर बने रहने के लिए : 
दी । 


अजय जौहरी 

मषिष, रेलवे यो एवं 
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव । 


आर०पी० परमार, गहाय प्रशासन अ 
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श्रम और पुनर्याम मंत्रालय 


श्रम विभाग 


रोजगार । वं प्रशिक्षण महानिदेशालय 

नई दिल्ली, दिनांक 23 जन 1984 
सं० डी० जी० ई० टी0 - 60012/ 1/ 84-प्रणाo- II...- राष्ट्रपति जी , श्री 
डी० एम० गमा, उप निवेशक , केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुमंधान तथा प्रशिक्षण 
संस्थाभ , की केन्द्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान में मौलिक रूप से 
उप निदेशक के स्थायी पद पर 3- 3 - 1984 से सहर्ष नियक्त करते हैं । 

पी० आर० रामाकृष्णन , उप सचिव 


- - - -- - 


मई दिल्ली, दिनांक 21 जाम [ 98.1 
___ सं० १० -- 120 25/ 1/ 83 - मी० एल० टी०- - राष्ट्रपति जी , निम्नलिखित 
" कारियों को उनके सामने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेश आरी होने 
• नियमिन आधार पर महायक श्रमायुमन ( केन्द्रीय ) के wप में नियुक्न 
ग्से है । 

सर्वश्री 
1. बी० आर० एम० रेड्डी , 

g - 4 - 1984 (पूर्वाह्न) 
2 मी० एस० दुगन 

30 - !- 1984 (पूर्वाल ) 
3. एम० एन० पाटक 

25- 4 - 1984 (पूर्वाल ) 
4. ध्रुव कुमार . 

21 - 4 - 1984 (पूर्वाल ) 
5 . आर० पुष्पद . . . 21 - 5 - 1984 (पूर्वाह्न ) 


पुनर्वास विभाग 
मई दिल्ली , दिनांक 13 जून 1984 
स ए - 32014/ 3/ 8 -प्रणामन - 1 . श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
पुनर्वास विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के रोड " मी " 
के स्थायी अधिकारी तया हम विभाग की दिनांक 28 अप्रैल , 1984 की 
अधिसूचना संख्या -ए 320 14/ 3/ 84 -प्रशासन - 1बारा इसी विभाग में वरिष्ठ 
वैयक्तिक सहायक ( सेवा का ग्रेड " बी " ) के रूप में स्थानापन्न नियुक्त श्री 
जे० एन० कालरा को 19 मई , 1984 के अपराह से ग्रेख " " आशुलिपिक 
के रूप में प्रत्यानित किया जाता है । 

हरि कुमार , अवर सचिव 


3. उक्त अधिकारी उनके सामने निर्दिष्ट की गई तिथि से दो वर्ष की 
धि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे । 

___ ० के० श्रीवास्तव , निवेशक 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 

New Delhi, the 19th June 1984 
No. RS/ 2 ( viii ) / 84- Personnel. - Shri D . K . Bahl who was 
ointed to officiate in the cadre of 1st P. A . to Chairman 
. to Chairman Parliamentary Committee | P. A. to Deputy 
airman with effect from the 1st July, 1982 vide Notification 
, RS ( 2 ( viii ) / 82 - Personnel dated the 5th August, 1982 
erted to the post of Senior P. A , with effect from the after 
in of the 11th June , 1984 . 

M. M. JOSHI , Senior Personnel Officer 


LOK SABHA SECRETARIAT 

New Delhi-110001, the 16th June 1984 
To. PF. 303 ( 2 )JAN-I| GN- 816/84. - The Speaker is pleased 
appoint the following permanent Parliamentary Interpreters 

officiating Senior Parliamentary Interpreters as Senior 
iamentary Interpreters in a substantive capacity with effect 
n the date indicated against cach : 

S. No., Name & Date 
1. Shri M , C. Jain - 1 - 4- 82 
2 . Shri P . S, Tripathi- - 2- 4- 84 
3. Shri Murari Lal - 1- 6-84 

SUBHASH C . KASHYAP, Secy.- Genl. 


of Assistant Director in the Field Operations Division , National 
Sample Survey Organisation from the datcs indicated against 
their names : - - 
Sl. No ., Name of Officer and his place of posting in FOD , 
Date of rolinquishedment of chargo & Designation of post and 
office in which posted on promotion . 
__ 1. Shri V . G. Deshmukh, Asstt. Director , FOD , NSSO , 
Punc , 3 - 4 -84 ( AN) , Senior Research Officer , Director of 
Shipping and Transport, Bombay. 

2 . Shri D . K . Banerjee , Regional Asstt. Director, FOD, 
NSSO , Nagpur, 4- 4- 84 ( AN) , Deputy Director , CSO , Deptt. 
of Statistics, New Delhi . 

The 19th June 1984 
No, A - 38011 ( 3 (84 -NSS .). — The Presidont le pleased to 
permit Shri G , P. Gain , Superintendent, Field Operations 
Division , National Samplo Survey Organisation , Ranchi, to 
retire voluntarily from Government service with effect from 
the 31st March , 1984 ( AN ) under Rules 48 - A of the CCS 
( Pension ) Rules, 1972 subject to the condition that he shall 
not apply for commutation of part of his pension before the 
expiry of statutory notice perioid of three months from 
20 - 2 - 84 . 

No. A - 38011/ 1 / 84- NSS.I. - The President is pleased to 
permit Shri S . L . Sechdeva , Administrative Officer , Field 
Operations Divisioin , National Sample Survey Organisation , 
Headquarters Office , Faridabad to retire voluntarlly from 
Government Service with effect from the afternoon of the 6th 

April, 1984 under Rule 48 - A of the CCS ( Pension ) Rules , 
1972 , subject to the condition that he shall not apply for com 
mutation of part of his pension beforo the expiry of satutory 
notice period of three months from 24- 2 - 84 . 

No . A - 19018| 3| 84 - NSS .II . The President is pleased to 
appoint Shri Nilachal Ray , Assistant Director , Regional Office , 
Field Operations Division , National Sample Survey Organisa 
tion, Gwalior , since approved for promotion to grade IIT of 
the ISS to the post of Deputy Director ( grade IT of TSST in 
Data Processing Centre . New Delhi of Data Processing Divi 
sion, National Sample Survey Organisation w . e.f. 2 - 4 - 84 ( FN ) 
unutil furthei orders . 

The 22nd June 1984 
No. A -380191183-NSS . I.- Shri B . N . Karve, Superinten - i 
dent in the Field Operations Division , National Sample 
| Survey Organisation in the Regional Office, Bombay , expir -- 
ed on the 11th May, 1984 . 

The 23rd June 1984 
I No . A - 3801911183- NSS.I. Shri D . Basavaih, sunerinten 

dent in the Field Operations Division , National Sample 
Survev Organisation . North Region , Hyderabad expired on 
the 191h Anril. 1984 ... 


New Delhi-110001, the 2nd June 1984 
No. PF. 334 ( 7)/ AN-I| GN- 799/ 84 . Shri Darshan Lal . | 
manent Senior Watch & Ward Assistant Grade I and 
ciating Assistant Watch & Ward Officer passed away on 
| May. 1984. 


RAJAJadur - 


mpratswas 


D . C . PANDE , Jt. Secy. 


ni ren 


MINow 


MINISTRY OF PLANNING 
DEPARTMENT OF STATISTICS 

New Delhi, the 12th June 1984 
), A -12026 |4183-NSS .I. - Conscquent to their being ponted 
here on promotion to Grado III of the ISS , the following 

IV officers of the ISS relinquished charge of the post 


- 


- 


- 


- . 


surve in the Fiela DREST.- Shri D. I 


large of thlowing 


Ofor 
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[PART I - Sec . 


vu liliile lui The Picsident is pleased 
poslitveni i kontroll iert unde | Ollicci of Inc 
ilwom : Serrante as an Adviser in this Com ssion in 
1 . 

moray corecity w .. . , th : forenoon of 31st May, 15 
t ant ! fuher eit lers . 


Nu , A - 38010 1: 8 - 

N S1. On llwin the inte li[ . 
annuuation th » fullovatig others 1,1 the field Operations 
Division , National Sample Survey Organisation retired from 
Government service on the 30th April, 1984 : --- 

Sl. No., Name, Designation & Place of last posting 
S |Shri 
1. B . N . Zutshi, Ass stant Director - FOD , NSSO Regional 
Office , Jammu. 

2 . P . Mallikarajun , Assistant Director - FOD , NSC ) , Re 
gional Office, Tamil Nadu ( W ) Coimbatore . 

SOGINDFR SINGII, Under Secy . 


KC AGARWAI , Director ( Adm 


MINIST , FI JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS 

New Delhi, the 14th June 1984 
NO A 120231171183- Admn . III ( AI) - In exercise of 
powers conferred by sub -section ( 4A ) of section 252 of 
Ir 073 - a Avi. 1961 143 of 1961 ) , the President is ple 
* * annoint Shri C . G . Krishnamurthy, a permanent Accoun 
Member 20 ufficiating Vice -President of Income- tax Ar 
1: c. Tribunal 35 officiating Senior Vice - President of 
Tribunal with e Tect from the date he assumes charge of 
office and un il further orders . 

P . K . KARTHA, It. Secy , and Legal Ad 


New Delhi- 1, the 18th lune 1984 
No. A - 12026 | 1 |83 - E . I. (CC ) . - The Piesident is pleased to 
appoint Shri T . V . Kijsinan , permanent Joint Director of the 
Computer Centre , Department of Statistics, New Delhi to 
oíliciate as Addtional Director in that Centre in the scale of 
pay Rs. 1800 - 2000 On ad - 10c basis for a period of six 
months with effect from the forenoon of the 24th May , 1984 
or till the post is filled on regular basis whichever is earlier . 

The 20th June 1984 
No . A - 12022 183 -Estt. II .--- The President is pleased to 
appoint 

T estigators in the Central Sta 
tistical 

of Statistics , New Delhi to 
officiate on ad - hoc basis as Assistant Director ( cx -cadre post 
not included in ISS ) in the same Organisation for a further 
period from 1 - 7 - 1984 to 31st December, 1984 or till the posts 
: e filled up on a regular basis whichever is earlier 

S /Shri 
1 . Jaimal Singh 
2 . A . C . Sogani 
3 . V . K . Bhatnagar 
4 . Sheoraj Singh 
5 . S . P . Malik 
6 . B . R . Arora 
7 . J. K . Verma 
8 . R . N . Khera 
9 . P . L . Sharma 
10 . G . L . Gupta 
11. S . C . Luthra 
12 . S . Palanivelu 
13. Des Raj 
14 . Ram Lal 
15 . P . D . Gupta 
16 . J. N . Uppal 
17. K . S . Jain 


New Delhi, the 15th June 1984 
No. A - 12023 ( 4 ) 84 - Admn. III ( IA ) . --- The Presildent is r 
ed to appoint Shri R . R . Pagare , a permanent Assi 
Regi -trar in the Income-tax Appellate Tribunal on 24 
bar is as Deputy Registrar, in O3 Income-tax Appellate 
bunal, with effect from the date he assumes charge of 
nos unto the afferrnor of the 28th February , 1985, o 
de 3 ailab li y of a * ac ncy in the post , whi 20 ver is ei 

S N . DHIR , Under 


(DEPARTMENT OF JUSTICE ) 

New Delhi, the 21st June 1984 
No. 45 |2 84 - Jus.- - In exercise of the powers conferre 
clause ( 2 ) of article 124 of the Constitution , the Presid 
pleased to appoint Chri Justice . . : : 11 . 1 " : K 
Chief Justice of the lammu and k . 1.: 11 i: ( . . 
a Judge of the Supreme Court of India with effect fro 
dat he assumes charge of his office 

No. 5416184 - Jus -- WHERFAS vide Government of 
nntificotion No. 4512184 - Jus dated 21st June 1984 , the 
Stunt in exercise of the mowers conferred by clause ( 

Itirle 124 of the Constitution of India , was pleased to a 
Sh i Justice Vazhakkuloniravil Khalid , Chief Tustice 
lan oil 3 d Kashmir High Court as a Judge of the Su 
rout of India with effect from the date he assumes cha 
his offire 


R . . SUNDARAM , Under Secy . 


Now , therefore, the President in exercise of the power 
furyeni hy section 100 of the ronstitution of Jammı 
Kashmir is pleased to appoint Justice Dr. Adarsh Sein 
Time, Tammu and Kashmir High Court to nerform the 
of the office of the Chief Justice of that High Court 
pit asof frein th : date Shri Tustice Vazhakkulangarayil 
1, rls ritr charges Chief fustice of the Tammu and 
pri tioh nirt is like over as a Tudge of the Supreme 
of India , 


PLANNING COMMISSION 

New Delhi, the 12th June 1984 
No. A . 110131982- Adm .II.- - The President is pleased to 
appoint Shri Kulwant Singh Patti, Gr. B of CSSS in the 
Cadre of Ministry of Home Affairs as Private S - cretary to 
Prof. M . G . K . Menon , Member, Planning Commission w .e .f . 
8 - 6 - 84 (FN ) . His appointment is co -terminus with the 
tenure of Member ( M ) in Planning Commission 

S . P MAURYA , Under Secy . 


Thu 22nd June 1984 
V , 4912184 - lus . In exercise of the mpress confer 
cti la ? 23 of the Constitution and in partial medifica 
th , entientinn of the Government of India in the 
fof raw Tiretire and rompany Afairs (Donartment of 
Ne 4912181- 1us dots the 19th June 1984 , the Pres: 

i ti possint Shri Tustice Tarun Kumar Rosu 
rithin Calcutta High Court to perform during the 
r l a of Chri stinn Arnish Charlia , Chief Jusitre 

1 , + + , Harch ( mirt, the duties of the office inf th . 
I nin thao Trie ) rourf with effent from the 20t 
• 9 + , A 1 Tina 1984 


New Delhi. the 11th June 1984 
N . F .6 ( 1051) |78 -Adm . I -- Consequent on her appointment 
8 Douty Secretary in the Banking Division of the Ministry 
of Finance Department of Economic Affairs ), the service 
of Km . Ranjana Ray , IES Deputy Advisar. Planning Com 
mission , are placed at the dispool of the, Ranking Division 
we. f. 2 -6 - 1984 ( A . N .) . 


S . V . SHARAN Jt. Secy . 
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DEPARTMENT OF CO . AFFAIRS 

New Delhi, the 14th June 1984 
No. PFG ( 522 ) CLA184 -Admn .I. — The President is pleased 
o appoint Shri Augustine Peter , a Grade- IV Officer of IES 
us Research Officer in the Department of Compuny Affairs 
v .e. f. the forcnoon of 18th May, 1984 until further orders. 

R . D . MAKHEEJA , Under Secy , 


Grade- II Officer of the Central Company Law Services, ro 
linquished charge of the post of Joint Director in the Office 
of Director of Investigation , MRTP Commission , New Delhi 
in the afternoon of Sth June. 1984 . 

C . L . PRATHAM , Under Secy . 


New Delhi, the 16th June 1984 
No. PFG ( 428 ) Admn .111 (83 . — In exercise of power con 

d by Sub -Section 2 of Section 609 of the Companies 
ct, 1956 ( 1 of 1956 ) the Central Government have appoint 
d Shri D . K . Gupta to officiate as Assistant Registrar of 
ompanies in the office of Registrar of Companics , Bombay 
ith effect from the forcnoon of 24 - 5 -1984 until further 


New Delhi-110 001, the 20th June 1984 
No , A - 19 | 12- G . A . Shri K , Ganesaa . Secretary , Election 
Commission of India , is granted commuted leave for a pe 
riod of 19 duys with effect from the 12th June, 1984 to 
30th June, 1984 , in continuation of the earned leave for 12 
days from 31st May, 1984 to 11th June, 1984 already grant 
ed to him . 

R . P . BHALLA , Secy . 


18 . 


Thc 19th June 1984 
No. PFG7311) - Admn. [ 1] 74 . - - The President is pleased to 
omote Shri D . R . Gharote to officiate în Grade- III Legal 

nch of Central Company Law Service with effect from 
1- 5 - 84 until further orders. He has assumed charge of the 

it of Company Prosecutor Grade- I in the office of the 
egistrar of Companies, Maharasbtra , Bombay in the fore 
on of 24 - 5 -84 until further Orders . 
2 . On his promotion Shri D . R . Gharote relinguished charge 

the post of Assistant Officinl Liquidator , Nagpur in the 
ternoon of 14 - 5 - 84 , 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 22nd June 1984 
No. 14016 ) 3279 -UTS . — In continuation of this Ministry s 
notification of even number dated the 3rd October , 1983, the 
appointment of Shri Diwakar Rai to the Delhi Andaman 
and Nicobar Islands Police Service on ad -hoc basis is con 
tinued unto 30 -6 - 84 , or till the post is filled up on a regular 
busis, whichever is earlier , in relaxation rule 25 ( 3 ) of DANI 
Police Service Rules , 1971 under rule 36 thereof . 

BALESHWAR RAI, Dy. Socy . 


The 22nd June 1984 
o , PFG ( 359 ) -Admn - 11177. - - In exercise of power con 
" red by Sub -Section ( 1A ) of Section 448 of the Companies 
t, 1956 ( 1 of 1956 ) the Central Government have ap 
inted Shri M . Y . Ganvir to officiate an Assistant Official 
quidator in the office of Official Liquidator High Court of 
mbay, Nagpur with effect from the afternoon of 14 - 5 - 1984 
il further orders. 


2 . On his transfer Shri M . L . Ganvir relinquished charge 

the post of Registrar of Companies in the office of 
ttrar of Companies, Gon, Daman and Diu in the fore 
on of 7 - 5- 1984. 


No . PFG (422 ) Admn.j [ 182. - In exercise of power con 
red hv Sub - Snction 2 of Section 609 of the Companics 
i , 1956 ( 1 of 1956 ) the Central Government have ap 
nted Shii T P Shami to officinte as Assistant Registrar 
Comnanies in the office of Registrar of Companies. Delhi 
| Haryana with effect from the forenoon of 6 -6 - 1984 until 
ther orders . 


New Delhi- 110 001, the 21st June 1984 
No. A - 32013 | 1|84 -Ad. I( A ) . - The President la plçased to 
apnoint following permanent Grade A Stenographers of 
C .S .S .S . Cadre of the Ministry of Home Affairs to officiate 
on ad -hor basis in Grade- I of the CSS for the period men 
tioned in gainst each : 

Name & Period 
( 1) Shri C . L . Bhatia - 47 days with effect from 28 - 5- 84 

(ii) Shri B . R . Puri- 46 days with effect from 1 -6 -84 . 
2 . The President is further pleased to appoint S [Shri C . L . 
Bhatia and B . R . Puri as Under Secretaries in tho Department 
of Official Language and Ministry of Home Affairs respec 
tively for the aforesaid period , 

No , A . 3201419184 -Ad. I ( A ) , Consequent upon inclusion of 
his name in the Select List or Grade A of CSSS under the 
zoping scheme and allocation to the cadre of Ministry of 
Home Affairs the President is 11 . 75ed to appoint Shri T . 
Devonathun as Stenographer Grade A in the CSSS Codre 
of MHA with effe from the forenoon of 25th May, 1984 . 

2 . Shri T . Devanath " : 1 :11 bs on trial for a neriod of 
twn vears from the tate ni hin sanointment as Stenographer 
Grile A in the SSS Codre of MHA . 

The 25th June 1984 
NO) PO1G11515 MAT( A ) – Th * Pincident is pleased to an 
rnint Shri R C Verm ı IPS IC & C · 68 ) as Director in 
the Miniityv of Harne Affairs with effect from the afternoon 
of 11t1, Tune 1984 virul futher orders . 

B . M ARORA , Under Secy . 


. On his transfer Shri T . P . Shami rclinquished charge of 
nost of Assistant Registras of romnanies in the office of 
jetrar of Companies Bomhay in the afternoon of 31 - 5 


The 23rt Tune 1984 
No . PFC (271 ) . Admin . 70 . - In cxcrcise of power con 
ed thy Sub - Serlion ( 1 ) of Section 448 of the Companies 

1056 11 of 1956 ) the entral Government have an 
ited Shri P S . Negi Assistant Registrar of Comnanies , 
ce of Pediatrar of Camriinies . Ban Falore to hold acdi. 
al charge rif the most of Official Tiquidator Rengalore 

effert from the afternoon of 12 -4 -81 to the forenoon of 
84 virip Shri V N Jagannath granted leave. 


VENKATARAMANI, Under Secy 


New Delhi, the 25th June 1984 
No. 1- 1101410184 - 1PS - line Pule klis of the Tician 
Prilire Service ( Cadre ) Rules 1954 anil with the constirrence 
of the Toint Charlie Authoriti of Government of A m 
and Meghninun nnit Harving the Central Government here 
hav deruta Shri Rniendra Kumar ( RT · 1980 ) in officer of 
this inrlinn Police Service horne or the Toint and of Ayeam 
On Monteinsh for narvires under the Government of 
Tinrann from a m ost of two vers from the date of his 
ininin doppar inter the Government of Haryana . 


N -U Delhi the 19th Yuna 1984 
PEG (4111CM A170 Atmint _ _ CONQuang Trpin hien 
tment or Monolity Diretor In -nortinn in th . Of n 
Tarima Disertor Bombay Shri V . S Gulogalin 
47 GIRA 


C . L , BASHAL , Under Secy. 
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New Delhi, the 19th June 1984 


(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND 

ADMINISTRATIVE REFORMS) 


No BC - 130151984 - SC & BCD VI - - Shri N C Bhagabati, 
Investigator in the nffice of the Dino. of Census Opera 
tic I sam rauhat is 1 montpe offic qe as Research 
Oli. er muni nbs in the vice 7s the Deputy 
D oor for Sil ru s I ( aste , and Scho u el Tribes Gau 
hati fri a period of one year with effect from 14th May, 
1984 ( fcrenoor ) in the first instanca 

2 Pay of Shu Bhimbati will b regulated in ac 
cordance with the Mini try of Finance (Department of 
Fxpenditure ) OM Po 10 ( 24 ) E III ( B ) 160 , dated the 
4th Mav 1961 as amended from time to time 

DBS SOHAL Director 


Ang Delh , the 21st June 1984 
Brils ( 1 ) The President is pleased to appoint 
Shi ) N 

vinenent Section Officer of the Central 
S rretan at jvc trofilu le 11 Conde- I of the Service in 
the Ministry of Hiri Afirs with effect from the 17 - 4 1984 , 
until firth orders 


No F33 84 CS I _ Shi US Chura a permanent Sec 
tion Offici of th Certral Secietariat Service who was offi 
ciating in Grade I of the Service and was working as Under 
Secretary in the Department of Supply ietired from the Gov 
ernment Service with effect from the afternoon of the 31 - 5 
84 on attaining the age of superannuation 


The 23rd June , 1984 
No 4 /4 /84 -CS ( I) The President is leased to anyoint the following permanent Section Oficers of CSS /Grade - A of CSSS 
working in the offices shown ? g2inet eich to officiate in Grade I of the Service with effect from the date indicated against each until 
further orders 
S Name S No in the Select List Ministry Department in which he 15 

Date from 
1983 working 

which to 
officiate 


No 


S /Stri 
1 JC Sharma 
2 KM Shahid 
3 SK Dasgupta 
4 BR Budhiraja 


Ministry of Home Affairs 

Do 
Do 
Do 


4 - 1- 1984 
4 - 1 - 1984 

4 - 1 - 1984 
6 - 2 - 1984 


The 25th June 1984 


will take effect from the date from which Shri Chug hands 
over the charga in the post held by him under the Govern 
irent to Tamil Nadu . 

PN KOHLI, Under Secy 


No F313184 -CS ( I ) - --Shr Anar Nath a permanent Sec 
licy Officer of th - Central Societaria , Sarvico who was offi 
Clling in Grade 1 of the Service and wa , working as Under 

FC eta in the Mirrtry of Finarce (Department of Reve 
nii ) retaired from the Gaveinment Service with effect from 
the afternoon of 31 5 1984 on attaining the age of super 
nuation 


GP KAIRA, Dy Secy 


New Delhi the 21st June 1984 
No 1301915\ 84 - TIN -- Shri Brij Pal Singh has assumed 
charse of the post of Professor of Economics , Lal Bahadur 
Shastri National Academy of Administration , Mussoorie ir 
the forenoon of 1st June, 1984 

No 130191684 TIN - Shri H D Goyal, Professor of 
Fronomics has relinquished charge of the Officer of Pro 
fessor of Economics in the Lal Bahadur Shastri Nationa 
AcnJerry of Administration , Mussoorie in the forenoon 0 
154 June 1984 

MRS P V VALSALA G KUTTY , Under Secy 


New Delhi the 25th June 1984 
No 14013 10 82 AIS III _ In exercise of the powers con 
frired by rulc 3A of the Indian Administrative Scrvice ( Pro 
bation ) Rules 1954 the Prey dunt is a to confim , in 
the Iral and Administrative CrV cc in following mạmbers of 
th Indii Afrinistra iva Corice borne on the State Cadre 
of Jitrarv Kashmir with effect from the date shown against 
eich - 

1 Shi G Q Bucha 24 10 - 1980 


New Delhi, the 231d June 1984 
No A - 12025384 Ad I -- The President is pleased to af 
point Shri A B Mardoliya a permanent Research Assistar 
of the Department of Personnel and Administrative Reform 
as Research Officer (Group B ) in a substantive capacit 
wih effcct from 2 ? 1 1984 

ANSIKKA , Under Sec 


2 Shri Syed Amin Shah 24 10 1980 


3 Shri Swami Raj Sharma 24 -10 1980 

SVT AI KA KALA Dy Secy 


Now Delhi the 21st June 1984 


Vo 1 ? 1716 83 AIS ( I ) Undar rule 6 of the Indian Ad 
m 7stiati - Service C dre ) Pules 1954 ard with corcir 
r of thn Governments of Tamil Nadu and Bihar the 
Canir 1G arnmant berehy d -putr for a period of one vear 
Shri A K Chug IAS ( RR - 1974 ) of the Tamil Nadu 
Cdm for service under the Government of Bihar or under 
a Comorny association or body of individuals whether in 
corporated oi rot which is wholly or substantially owned 
or controll 1 har the Government of Bihar The deputation 


New Delhi the 22nd June 1984 
No 24011684 Esit ( B ) _ The President is pleased to a 
poin . Shri Cuibachan Singh CSS (SG SI 3 S No 11 ) 
I seputy Secretary in the Staff Seleuc Commission und 
the Departm * of Personnel & Adiun strativa Reforms 
an ad hoc tras alagı rut a iecular vacarc , for at purcei 
thiee months with effec " from 8 -584 

No 24011 /12184 - 5 ett ( P ) - The It or plant in plaasd to a 
ruirt Shri P Nigam Statistical Invest gat or DMIS 400 
Headquarters as Superintendent (Holl) in the Office of t 
Staff Selection Commission on deputation bass for a furth 
period upto 30 9 1984 ( Thirtieth September Nineteen es 
icult 

MANJULA GUPTA , Direct 
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Melira , an ollicer of Central Secretariat Service Cadre of 
the Ministry of Finance , as olficiating Deputy Secretary in 
the Depailmat ol Revenuc for further period fronn 1- 0 -84 
to) 31 - 8 - 84 or ill a icgular ulliver joins duiy , wbuchevur is 
earlici. 


KUDAL COMMISSION OF INQUIRY ON 
GANDHI PEACE FOUNDATION AND OTHER 

ORGANISATIONS 

New Delhi, the 23rd June 1984 
No . 21 135 82 -Admn . - - Shri K , C . Şburma , retused Audit 
Officer, Office of the Director of Audit, Central Revenues , 
New Delhi is appointed as Section Officer (Acctts ) in the 
scale of Rs. 650 - 1200, on re -çıployment basis, in the Kudal 
Commission of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and 
other Organisations , with cffcct from the tornoon of Ist 
June 1984 , till he reaches the age of 60 years , i. e . 14 - 5 -86 
or till the life of the Commission , whichever is earlier . 


inc 19th June 1984 


No . 78 ( F . No. A . 12026 12 83- Ad .I. ) , — Thc President is 
plcased to appoint Shri M . S . Prasad , an officer of Indian 
Revenue Service ( Incomic -tax ) and latçiy posted as Secretary , 
Central Board of Direct Taxes and ex - ollicio Deputy Secte 
tary , in the Department of Ravenuo, as Dircc .oi, Central 
Board of Direct Taxes and ex -officio Duector in the Depait 
ment of Revenue with effect tiom 9th May, 1984 to 31st 
May , 1985. 


B . S. DUA, Sr , Accounts Officer. 


B . R . MEHMI, Under Secy . 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi, the 17th May 1984 
No. CPO ) 1184. - Shui M . M . Saigal, a Grade I officer of 
the Central Passport Organisation asquncd charge as the 
Passport Officer, Bombay with effect from 16 -4 - 1984 (FN ) . 

J. S. RANDHAWA, Dy. Secy . 


New Delhi, the 13th June 1984 
No. 27 PB 84 . - On attaining the age of superannuation , 
Shri Kigan Singh , an Ollicer of the integrated Grades II & 
Ill of the General Cadrc ol Indian Foreign Service ( B ) C 
tired from Government Service in the afternoon of 31st 
Maich , 1984 and relinquished charge of the post of Section 
Officer on the same day . 


DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 

New Delhi, the 7th June 1984 
No. F . 327 76 -BNP. - Consequent upon the sad demise of 
Shri R . Kishnamurthy, Chief Chemist in the Bank NOLE 
Press, Dewas ( M . P . ) his name is stick off the volls of 
Class A posts in the same Press with effect from 29th May , 
1984 ( Forenoon ) . 


The 16th June 1984 
No. 28 PB /84 . Consequent upon acceptance of his request 
for pre -matute retirement, Shri Minhajuddin , an Officer of 
the integrated Grades II & III of the General Cadre of 
I. F . S . ( B ) , and a Section Officer relinquished charge of nis 
. ( on the forcnoon of 14 - 6 - 1984, in the Ministry of Ex 
ternal Affairs , New Delhi, 

RAJIVA MISRA , Under Secy . 


The 16th June 1984 
No. 4 ( 32 ) 83- BNP , - The President is pleased to appoint 
Shri J . N . Gupta , Chemist Grade II ( Rs. 700 - 1300 ) ( on arl 
hoc basis ) in the Bank Notc Press , Dewas for a further 
pcriod of six months on ad -hoc basis with effect froin 28 : h 
June. 1984 or till such time the Recruitment Rules for the 
postate finalised and appointments made in accordance 
thereof. 

P . P . SRIVASTAVA , Under Secy . 


New Delhi, th > 7th June 1984 
No. 4 . 19011 |17|84-Admin .II . — The President is pleased to 
appoint Shri G . Ranga Rio , i?,? Oficer of Indian Administra 
Live Service ( TN : 64 ) as Officer on Special Duty in the 
Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the 
scale of pay of Rs. 2500 -1252 - 2750 with effect from the 
forenoon of the 1st May, 198.1. 

PREM PRAKASH , Under Secy . 


New Delhi, the 4th June 1984 
No . QIPAI| 89| 84 . -- On home Icave -cum -transfer from the 
Embassy of India , Kuwuit, Shri C . R . Balachandra usumed 
of the post of Ambassador of India , Conakry on the fore 
noon of the 11th May , 1984 . 

The 7th June 1984 
No. Q |PAI9284. - On transfer to the Embassy of India , 
Tehran Shii A . T . Lal, relinquished charge of the post of 
Officer on Special Duty in the Ministry of External Affairs , 
w Delhi on the afternoon of the Sth June, 1984 . 

No. Q /PA19384 .- - On transfer from the Embassy of India . 
Bangkok Shri V . K , Saraf assumed charge of the post of 
Officer on Special Duty in the Ministry of External Affairs , 

ew Delhi on the forenoon of the 5th June, 1984 and re 
inquished it on the forenoon of 3th Juno, 1984 , 

The 12th June 1984 
No. Q /PAI95/84 . — On transfer from Headquarters Shri 
SR , Chaudhuri assumed charge of the post of Ambassador 
n the Enbassy of India , Mogadiscio on the afternoon of 
th May, 1984. 

BAL RAM PHUL , Administrative Officer ( PA 1) 


New Delhi, the 20th June 1984 
No. A . 19011132183- A5 .11. - Shui A . K . Jain , JAS (UP/70 ) , 
Deputy Secretary in 1!12 Ministry of Finance , Departhiant of 
Economic Affairs , is prointed to perform the functions of 
Additional Controller of Capital Issu . s , Ministry of Finance , 
Derartment of Economic Affairs , with cffect from 5th Octo 
ber . 1983 ( FN ) , until further orders . 


G . B . BHALLA , Under Secy . 


( BANKING DIVISION ) 


MINISTRY OF FINANCE 
DEPARTMENT OF REVENUE 
New Delhi, the 18th June 1984 

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT 
No. 77 ( F . No. A . 190122184 - Ad ) ) . - In continuation of 
is Department s Notification No . 4Ź dated 24 - 3 - 84 the 

ident is pleased to extend the appointment of Shri G , S . 


New Delhi, the 16th Tunr 1984 
No . A - 19011 108 83 - Adm . J. . The President is pleased to 
appoint Shri G . N . Sharma, a permanent officer of Grade- A 
of Central Secretariat Stenographers Service of Ministry of 
Finance Cadi as officiating Under Secictury in the Banking 
Division of the Department of Econoiric Affairs with elit et 
from the forenoor of 18 - 1 -1984 and until further orders . 


GURDEV SINGH , Under Secy . 
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BUREAU OF PUBLIC ENTERPRISES 

New Delhi- 3, the 18th June 1984 
No. A . 1202315 / 84 - Admn. - The President is pleased to 
appoint Sh . K . V , Ramakrishnan L. A . & A . S . Financial Advi 
scr and Chief Accounts Officer , Bombay Metiopolitan Region 
Development Authority , Bombay as Joint Secretary in the 
Bureau of Public Enterprises of this Ministry with effect 
from the Forenoon of 8th Junc, 1984 until further outlers . 


The 2nd June 1984 
No. 25 |4 ( 2 ) (83 -CCS/ 588 . - The President is pleased 
appoint Shri Karavathu Vivekanandan Nair , a permanca 
Assistant Purchase Officer, Directorate of Purchase & Stores 
as Purchase Officer in the scale of pay of Rs. 1100 -160 
in the same Directorate on an ad -hoc basis for the perio 
from 9 -4 -84 ( EN ) 10 11 - 5 - 8.1 ( AN ) vice Shii M . Nanay: 
dan , Purchase Officer , granted leave . 


The 6th June 1984 


The 19th June 1984 
No. 1 80159 - BPE ( LMP) , - On attaining the age of super 
annuation Shri Rajendra Singh , it permanent Grade- I ( Rs. 
2500 - 1232 - 2750 ) officer of the Industrial Management 
Pool retired from Government of India service on the after 
noon of 31st May , 1984 . 


No. 2014 ( 2 ) (84 .CCS|596 . — The President is pleased 
appoint Shri S . R . Giridhar , a permanent Sr . Administrativ 
Officer and officiating Head , Personnel Division , Bhabt 
Atomic Research Centre of this Department a8 Chief A 
ministrative Officer ( Scale of pay of Rs. 2000 - 125) 2 -2251 
in Madras Atomic Power Project of this Department wi 
effect from the forenoon of May 16 , 1984 until furth 
orders . 


N . NATARAJAN , Dy. Secy . 


DEPARTMENT OF EXPENDITURE 

New Delhi, the 11th June 1984 
No. F . 12 ( 59 ) /76 - CGA Gr. Alper||GD /672 . - Consequent 
upon his permanent absorption in the Bharat Heavy Electri 
cals Limited with effect from 1 - 5 -84 in public interest Shri 
Ghanshiam Das, I. C . A . Ş . is deemed to have retired from 
Government Service with effect from 30 -4 - 84 ( A . N . ) in 
terms of Rule 37 of C . C . S . (Pension ) Rulcs , 1972. 


No, 2014 (2 ) (84 -CCS 597... The President is pleased 
appoint Shri B . R . Kamath , a permanent Administrative C 
cer ITT and officiating Establishment Officer . Bhabha Ator 
Research Centre of this Department as Head , Person 
Division ( Scale of pay of Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 -2000 ) 
the same Centre with effect from the forcnoon of May 
1984 until further oder, 

No. 2014 ( 2 ) |84 -CCS) 598 .- - The President is pleased 
appoint Shri J. Ramamurthy a substantive Assistant Pers 
nel Officer in the Bhabha Atomic Research Centre of i 
Department as Administrative Officer IIL ( Rs. 1100 - 1" 
in the same Centre with effect from March 29 , 19 
( FN ) until further orders. 


The 21ọt June 1984 


No. F . 12 ( 13 ) /76 -CGA Gr. A Per | TG |715. - Consequent 
upon his permanent absorption in public interest in the 
Tea Trading Corporation, Calcutta with effect from 1- 6 -84 
Shri Tapani Ganguli, I. C . A . S . is decmed to havo retired 
from Government service with effect from 31- 5 -84 ( A . N .) in 
terms of Rule 37 of C . C .S . (Pension ) Rules, 1972 . 


S . W . OAK , Dy. Controller General of Accounts 


No . 211416 ) \83 -CCS/599,- - The President is pleased 
appoint Shri A . N . S . Govindusamy a permanent VE 
Division Clerk and officiating Accounts Officer II, M . 
Atomic Power Project as Accounts Officer III (Scale 
pay of Rs. 1100 - 1600 ) in the Discctorate of Purchase 
Stoies of this Department in an officiating capacity 
cffcct from 21 -5 -84 ( FN ) until further onders. 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

Bombay -400 039 , the 7th Juno 1984 
No . 52 ( 3 ) | 84 - SSS -- Consequent on his attaining super 
Apnuation Shri P . E . Job , a permanent Assistant Secunty 
Officer of BARC and an officiating Security Officer of the 
Directorate of Estate Management of this Department has 
retired from Government Service and relinquished the 
charge of his nost in the Directorulc of Estate Mapagement 
with effect from the afternoon of April 30 , 1984. 


The 13th June 1984 


No . 254 ( 1 ) (83 - CCS/626 . — The President is pleased to 
point Shri K . Chandrasekharan , a permanent Assis 
Stores Officer , Directorate of Purchase and Stores 28 S 
Officer in the same Directorate in the scale of pay of 
1100 - 1600 on an w -hoc Lusts for th : reiiod from 5 - 3 
( FN ) to 6 - 4 - 1984 (AN ) and from 8. 4 - 1984 to 18 - 5 
vice Shri P . S . Jally and N . S . Nair , Stores Officers 
pectively , granted leave . 


The 12th June 1984 


No. 32( 3 ) |84 - SSS -- The Joint Secretary to the Govern 
ment of India in the Department of Atomic Energy is 
pleased to appoint Shri S , Prabhakaran , Selection Grade 
Clerk in the Directorate of Estate Management of this 
Department as Assistant Personnel Officer in the same 
Divison , with effect from tho forenoon of May 16 , 1984 
to 30 -6 - 1984 vicc Shri K . G . Abraham , Assistant Personnel 
Officer proceeded on leave . 


No . 2014 ( 2 )(84-CCS /634 .- - The President is plcased 
appoint Shri R . B . Kulkani a permanent Assistant A 
Officer and officiating Accounts Officer II (Rs. 840 -1 
Heavy Water Project , Baroda as Administiutive Office 
( scale of pay of Rs. 1100 -50 - 1600 ) in the saine office 
effect from 2 - 4 - 1984 ( FN ) to 31- 5 - 1984 on an ad -hoc 
vice Shri S . Periaswamy proceeded on leave. 


K . RAJAN , Under Secy . 


Bombay-400 039 , the 25th May 1984 
No. 2014 (6 ) (84 -CCS1590 .-- The President is pleased to 
appoint Shri T . A . Lakshminarayanin , Internal Financial 
Adviser of the Bhabha Atomic Research Centre of this 
Department as Controller in the scale of pay of Rs. 2250 
1252- 2750 in the samo Centro with effect from the forc 
noon of May 21, 1984 until further orders. 


No. 20. 4 (2 )(8.1 -CCS/635. - The President is pleased 
appoint Shrimati K . P . Kallyanikutty , a permanent Ass 
Personnel Officer, Heavy Water Projects (Central offic 
this Department as Administrative Officer ( scale of pa 
Rs. 1100 - 50 - 1600 ) in the same Office with effect fron 
forenoon of May 3, 1984 until further orders . 


B . M . OZA , Di 
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No. 


Bombay -400 039 , the 31st, May 1984 
No. / 17 /84 (RRC )- R - Tho President is pleasod to appoint the following Scientific Officers /Engincors in the Reactor Resourch 
Contro , Kalpakkam of this Department to the posts shown against each of them in an othciting capacity in the same Centre with 
offect from the foronoon of February 1, 1984 : 
Sl. Namo & Designation 

- - - - 
Substantivo 

Post in which appointod 

post held 
- - -- - - 
S /Shri -- -- - - - - - - - - -- - -- - 

- - - - - - - 
1. P.R . Narayan . . . . . . . S O (SE ) 

Sciontific Offico , Engineer Grado SF 
Scientific Officer/ 

Engineer Gr. SE 
2 . R . Sankacalingam . 

. . S O (SD ) 

Scientific Officer / Engineer Grade SF 
Scientific Officer / 

Engineer Gr. SE 
3 . P . C . Kotteswara Rao · · · · S O (SD ) 

Sciontific Officer /Enginoor Grade SF 
Sciontific Officer/Engineer Gr. SE 
4 . R . Chandramohan " . om . . . . S O (SD ) 

Scientific Officer/Engineor Grade SF 
Scientific Officer /Engineer Gr. SE 
5 . R . D . Kale . . . . . . . S O (SD ) 

Scientific Officer/ Engineer Glade SF 
Scientific Officer / 

Engincer Gr. SE 
6 . A . S . Hunjan 

SE . . . . S O (SD ) 
Scientific Officer/EngineerG 

Scientific Oificer/Enginear Grade SF 
7 . Baldev Raj 

. 
Scientific Officer /Engineer GE SE . . . S O (SD ) 

Scientific Officer/Engineer Grado SF 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


M .D . SARDESHPANDE 

Officer -on -Spocial Duty 


LILA 


M 


DRRAYVELIN KUYUMC 


font 


-Tug 


appoint Ssi Bodh Raj and L . C . Chetkara both perma 
Dent Stenographers Grade C of CSSS Cadre of the Ministry 
of Information & Broadcasting as Stnographers Grado B 
of CSSS w .e .f. the Forenoon of 31st May, 1984 in the Minis 
try of Chemicals and Fertilizers in the Pay Scale of Rs. 650 
1040 until further orders . 


KHUSHI RAM , Under Secy . 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

PERSONNEL DIVISION 

Bombay - 400 085 , the 20th June 1984 
No. 016 RND Estt. 1113256 . - - Shti Yashwant Vithal Oke 
ielinquished charge of the post ut solengr -Grade SE on 
17 - 5 -1984 FN consequent on voluntary retirement. 

No. B 1740 RCAD |Estt. 11/ 3257 . — Shri Lakshminarayanan 
Balakrishan relinquished charge of the post of SO Enyrs 
Grade SD on 27 - 3 - 1984 AN consequent on Resignation . 

The 22nd June 1984 
No. B / 1987 RCD Estt. 11 ) 3294 , Smt. Sudha Balagopalan 
ro ) inquished charge of the post of SO Eng -Grado c on 
1 - 10 - 1983 ( AN ) conscqucnt on Resignation . 

T. A , LAKSHMINARAYANAN , Controller 


MINISTRY OF STEEL & MINES 

(DEPARTMENT OF STEEL ) 
New Delhi, the 15th June 1984 


DPTTV 


No. 11 ( 1 ) 84 -Estt ( . ) . — The President is plasad to appoint 
Shi R . C , Khera , a permanent Assistant of the C .S .S . Cadre 
of the Ministry of Steel and Mincs ( Department of Steel ) , 
to officiate as Section Officer in the samo service and cadre 
w . e .f. 30 -5 - 1984 (FN ) to 26 - 9 - 1984 ( AN ) or until further 
orders whichever is earlier. 


MINISTRY OF COMMERCE 
(DEPARTMENT OF COMMERCE ) 

New Delhi, the 12th Junc 1984 
No . 1 ( 8 ) |73 -LPZ .- - The President is pleased to appoint 
Shri A . G . Krishnan Deputy Development Commissioner 
(Development ) in the office of Santacruz Electronics Export 
Processing Zone, in a substantive capacity in the same rost 
with effect from the 1st May , 1984.. 

R . SETHURAMAN , Under Secy. 


No. 11 ( 1 ) | 84 -Estl ( . ) . --- The President is pleased to 
appoint Shii S . K , Jain , a permanent Assistant in the Central 
Secrctitriat Service care of the Ministry of Steel and Mines 
(Department of Steel ) , to officiate as Section Officer in the 
same service and cadre w .e .f. 30 -5 - 1984 ( FN ) to 26 - 9 - 1984 
(AN ) or until further ouders whichever is earlier , 


C . M . MUTHEJA , Under Secy , 


MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS 

New Delhi, the 14th June 1984 * 
No . A - 12011 (23 ) |84 - Estt.- Consequent upon nomination 
mado by the Department of Personnel & Administrative 
Reforms against the upgraded posts of Stenographers Grade 
C of Central Secretariat Stenographers Service to that of 
Stenographers Grade B of C . S .S . S ., the President is pleased 
to appoint Shri H . L . Kapur, a regular Stenographer Grade 
C Selection Grado ) of C . S . S . S . bome on the cadre of the 
Ministry of Tourism & Civil Aviation and at present work 
ing as APS to Minister of Food & Civil Supplies , as Steno 
grapher Grade B of C . S . S . S . in the Ministry of Chemicals 
& Fertilizers w .e . f. the forenoon of sth June, 1984 until 
further ordors. 

No. A -12011 /2384 - Estt. Consequent upon nominations 
made by the Deptt. of Personnel & A . R . against the Lip 
graded pouts of Stenographers Giadc C to that of Steno 
grapher Grade B of CSSS , the President is pleased to 


(DEPARTMENT OF MINES ) 

New Delhi, the 18th June 1984 
No . 317 ) 84 - Estt. — Thc President is pleased to appoint 
Shri R . S . Garg , a permanent Section Officer of thc cadre 
of Ministry of Commupications and a Sclcct List Officer in 
Grade 1 of Central Secretariat Service , to officiate in Grano 
I of the Service , with effect from the forenooni of 28th May , 
1984 and until further Ordors . 


2 . The President is also pleased to appoint Shri R . S . Garg 
to officiate is Under Secretary in the Ministry of Steel and 
Mines (Department of Mincy ) during the aforesaid period . 


P . L . KELKAR , Under Socy . 
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To 


ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA 

The 21st June 1984 

No . A - 32013111/ 83 -ESL — The President is pleased to 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

appoint Shri A . K . Saba as officiating Deputy Director 
Calcutta - 16 , the 18th June 1984 

(Chemical) in the National Test House , Calcutta on regular 

basis with effect from 28 - 5 - 84 ( F . N . ) and until furthor 
No. 4216B | A - 19011 ( 1- BKO ) 77119A - Shri Basanta Kumar orders . 
Ojha , Geologist ( Junior ) in Geological Survey of India 
relinquished charge of the post of Geologist (Junior ) in 

The 22nd June 1984 
Geological Survey of India on resignation with effect from 

No. A - 110133184 - Adinn . - The President is pleased to 
1 - 9- 1980 ( FN ) . 

appoint Shri U . S . Mathur , a ietired Selection Officer ( ex 

officio Assistant Director ) of thc CSS Cadre of the Direc 
A . KUSHARI, Director ( Personnel ) 

torate of Printing, Ministry of Works & Housing and for 
merly lgt P . A , to the Minister of State in the Ministry of 

Home Affairs , as additional 1st P . A . to Minister of State 
DEPARTMENT OR SUPPLY 

for Ministry of Commerce and Department of Supply ( Shri 
New Delhi, the 20th June 1984 

N . R . Laskar) in this Department in the scalo of Rs. 650 

1200 with effect from 8 - 2 - 84 (FN ) . 
No. A - 3201318 82 -ESI, — The President is pleased to grant 
proforma promotion under NBR to Shri S . R . Chandra 

2 . The appointment of Shri Mathur will be co -terminus 
sekharan , Assistant Director (Grade II of Indian Supply 

with the tenure of the present Minister of State in the Minis 
Service ) at present working as Dy . Director in DGS& D on try of Commerce and Department of Supply (Shri N . R . 
deputation basis as Deputy Director of Supplies with effect Laskar ) , unless terminated earlier , 
from 21- 3 - 84 and until further orders . 

S. BALASUBRAMANIAN , Under Secy . 
MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

New Delhi, the 15th June , 1984 
No . A - 32014 /2 /84 - Estt. T: — The President is pleased to appoint the following Selection Grade Stenographers in Grade 
Central Secretariat Stenographers Service Cadre of the Ministry of Industry 

or the 

to oficiate as Senior Personal Assistants (Grado " B 
Stenographers ) of the Central Secretariat Stenographers Servic 

Stenographers Service on a purely temporary and ad -hoc basis , in the Departinent/Office and 
for the period as shown against their names : 
SI. Name Department/Office 

Period 
No. 

From 
S /Shri 
1. Balkar Singh · Deptt . of Heavy Industry 

23 - 1 -84 

21- 5 -84 
23 - 5 -84 

31 - 7 -84 
2. Jagdish Chander · · Office of the DC ( SSI) 

23 - 1 -84 

21 - 5 -84 
23 - 5 - 84 

31- 7 - 84 
3 . Abdul Shakur . . . . Deptt . of Heavy Industry 

23-1 - 84 

21 -5 -84 
23 -5 -84 

31 - 7 -84 
4. S. P . Sharma . . . . Office of the DC (SST) 

23 - 1 -84 

21- 5 -84 
23 - 5 -84 

31 -7 - 84 
$. N . K . Ahuja Deptt. of Heavy Industry 

23 - 1 - 84 

21- 5 -84 
23 -5 - 84 

31- 7 - 84 
6 . Diwan Chand . . Daptt. of Heavy Industry 

23- 1 - 84 

21- 5 -84 
23- 5 -84 

31 - 7 -84 
7. K . M . Lal . : Office of the DC (SSI) 

23 - 1 - 84 
23 - 5 -84 

31 - 7 -81 
8 . N . Rajgopalan . . . . . Deptt . of Ind . Dev . 

23 - 1 -84 

7 -5 -84 

(FN ) 
8 -5 - 84 

31 - 7 -84 
9. S.S . Sethi . . . . . Office of the DC ( SSI) D .G .T. D . 

23 - 1- 84 31 - 3 - 841A 
31- 3 - 84 

21- 5 -84 
(AN ) 
23 - 5 - 84 

31 - 7 - 84 
10 . Rajinder Pal . . . . B.I.C .P . 

23- 1 - 84 

21 - 5 - 84 
23 - 5 - 84 

31 - 7 -84 
11. V . Krishnamurty · Doptt. of Ind. Dov, 

23 - 1 -84 

8 - 2- 84 

(FN ) 
12 . O . P. Sud . . . . Deptt. of Ind. Dov. 

23-1 -84 

21- 5 -84 
23 -5 - 84 

31- 7 -84 
13 . Baldev Krishan 

: : B .I.C.P . 

23 - 1 -84 

21 - 5 - 8 
23 -5 -84 

31 - 7 
14 . Harish Chander . . . Deptt . of Iud . Dev. 

13 - 2 - 84 

21- 3 - 8 
23 - 5 -84 

31 - 7 - 84 
15. J.C , Kapur - 11 . . , Deptt , of Ind . Dov , 

13 - 1 -84 

21- 5 - 8 
23 - 5 - 84 

31 -5 -8 . 
16. R .K . Gupta . . . . B.I.C .P . 

23 - 1 -84 

21 - 5 -84 
23 - 5 -84 

31- 5- 84 
17 . Haru Igrani . . . . . B.I.C .P . 

23- 1 -84 

21- 5 - 8 
23 -5 -84 

31 - 5 -84 
18. Vasudev Arora . . . . D .G .T .D . 

1 -3 -84 31- 5 -8 
H . L . MARWAHA , Under S 


hand 


, 


21- 5 . - 


- 


V 


L 


. 
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MINISTRY OF FCOD & CIVIL SUPPLIES 

The 4th June 1984 
DEPARTMENT OF FOOD 

No. A . 12033381- Adm . I ( SSO -I ) . In continuation of this 

Department s Notification of even number dated the 24th 
New Delhi , the 34th April 1984 

March , 1983 the President is pleased to extend the term 

of appointment of the following Senior Scientific Officers 
No . A -19011;3/84 -CMT. - The President is pleased 10 

Grade 1 on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 1100 
appoint Shri V . K . Mehta as Deputy Director ( Consultancy ) 

50 — 1600 for a further period with cffect from 1- 2 -1984 
in this Department with effect from the afternoon of 
17- 4 - 1984 . 

an upto 31 - 7 - 1984 or till the posts are filled on regular 

basis , whichever is earlier : 
Shri Mehta assumed the charge of the post of Deputy 

1. Dr. (Mrs. ) S . M . Gupta . 
Director ( Consultancy ) in the Department from the same 
Jate , 

2 . Dr. Prem Sagar. 
OM PRAKASH , Under Secy . 

3. Dr. (Miss ) Usha Sharma. 
4 . Dr. R . Natarajan . 

5 . Shri C . R . Murty. 
Now Delhi, the 12th June 1984 

No. A . 120333 81- Adm . I ( SSO - I) , The President is 
No. A , 31013 2184 -EVI. - - Tho President 

extend the term of ad -hoc appointment of the following 

is pleased to 
appoint Dr. G . K Girish substantively to the post of Deputy 

officers 19 Senior Scientific Officers Grade- I in the scale of 

pay of Rs. 1100 _ 50 _ 1600 in the Department of Science 
Commissioner ( S & R ) , in the Dersiment of Food with 

and Technology with effect from the 1st January 1984 and 
effect from 20 -11 - 1982 ( FN ) . 

Lipto 31st July 1984 or till the posts are filled on regular 
No. A . 31013 / 3 /84 - EVI. .. The President is pleased to basis , whichever is carlier : 
appoint Shii O . P . Gupta , substantively to the post of Statis 

Name and Number & Date in which earlier 
ical Officer, Indian Grain Storage Institute , Hapur in the 

appointment was notified 
Department of Food with effect from 1 -4 -1980 (FN ) . 

1 . Dr. (Mrs .) Inderjeet Kaur - No. A . 12033 3|81-Adm . 
PREM NATH , Under Secy . 

I ( SSOL) dated 30 -11- 1983. 
2. Dr. (Mrs . ) Malti Goel-- No. A . 12033 |3 |81 -Adm . 

T ( SSO - I) dated 30 - 11 - 1983 . 
DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY 

No . A . 3201312181-Adm . I. - - In continuation of this Depart 
New Delhi-110016 , the 18th April 1984 

ment s notification of even number dated the 7th February , 
No. A . 12023/ 1176 - Adm . 1. - - In continuation of this De 

1983 the President is pleased to extend the term of ad -hoc 
artnxnt s Notification of even number dated the 17th 

appointment of the following officre as Senior Scientific 
ichtuary , 1984 , Secretary , Department of Science and 

Officers Grade- I in the scale of pay of Rs. 1100 / 50 - 1600 
echnology hereby extends the terms of appointment Shri 

in the Department of Science and Technology with citect 
1. P . Chawla , a permanent Research Assistant in the Cen 

from 1st February , 1984 and upto 31st July , 1984 or till 
al Hindi Directorate Ministry of Fducation and Culturo 

the posts are filled on regular basis , whichever is earlier : 
1 the post of Hindi Officer in the scale of pay of Rs. 650 — 

1. Smt. C . P . Sehgal 
0 _ 740- - 35— 810 — EB - 880 _ 40 – 1000 - - EB - 40 _ - 12001 
i the Department of Science and Technology on ad hoc 

2 . Shri Anil Kumar 
1818 for å further period from 31-12- 1983 ( AN ) to 

3 . Shri C . J. Johnny 
J- 6 - 1984 OT till the formation of the Central Secretariat 
Nicial Language Service and regular appointment is made , 
hichever is earlier . 

The 6th June 1984 

No. A . 120231384 -Admn.I( A ). The President is pleased 
The 1st June 1984 

to appoint the following Grade C Stenographers bornc on 

the combined cadre of the Department of Science and Tech 
No. A . 12022/ 3181- Admn. I - - The President is pleased to 

nology and Environment to officiate as Grade B Steno 
point the following Grade C Stenozraphers borne on the 

Krapher in the pay scale of Rs. 650 _ _ 30 _ 74035 — 880 
bined cadre of the Department of Science and Techno 

ER _ 4041040 on ad - hoc basis in the Department of Science 
" y and Environment to officiate as Grade B Stenographer 

and Technology for a period of 4 months with effect from 
the pay scale of Rs. 650 - - 30 - - 740 _ 35- - 880 _ EB40 - - 

the dates mentioned against their names or till the select 
401 - on ad hoc basis for a further period of 4 months 

list candidates becom . ? vailable , whichever is earlier : 
th effect from the dates mentioned against their names or 
I the select list candidates become available , whichever is 

1. Shri Dinapath --We.f. 19 -5-84 
rlier : 

2 . Shri Joginder Kishore - W .c.f. 19 -5 -84 
1. Shri Kuldip Singh — w .e.f. 3-4- 198-1 

The 8th June 1984 
2. Shri K . K . Arya — w .c.f. 22 - 3 - 1984 

No. A - 1202,5 | 3184 - Admn. I ( A ) . — The President is pleased 

to Anpoint Dr. A . P . Kulshrestha , Scientist SF , I.S . R . O ., 
The 2nd June 1984 

Satellite Centre. Department of Space , Bangalore as Scientific 

Attache with the local ránk of Counsellor in the scale of 
o . A -12023 4 / 84 - ADMI( A ) The President is plenscd to Day of Rs. 1500- 60 - 1800 - 100 - 2000 - 1252- 2500 on deputation 

pint the following Officers officiating as Senior Scientific for a period of three years in the Embassy of India . Moscow 
ficer, Grade I on in ad -hoc basis in the Department of with effect from the forenoon of 7th Jung, 1984 . 
ience & Technology as Scnior Scientific Officer - I in the 

DK SHARMA, Under Secy . 
ple of pay of Rs. 1100 - 50 - 1600 on regular basis with 
ct from 25th April , 1984 und uintil further orders - 
1. Shri P . K . B . Menon 

The 11th Junc 1984 
2 . Dr. K . R . Gupta 

No. A - 12033381- ADMICA ) (SSO - II ) , — The President is 

pleased to accept resignation of Dr. K , L , Patel, Senior 
3 . Dr. Prem Sagar 

Scientific Ollirrr, Grade - II (Ad -hoc ) in the Department of 
4 . Dr. (Mrs. ) Malti Goal 

Science & Technology , Consequcnt upon the acceptance of 

his resignation Dr. K . L . Patel, SSO - II ( ad -hoc ) is hereby 
3. Dr. S . K . Kulshreshtta 

relicuri om tjes dutice in this Department from the forenoon 
6 . Dr. R . Natarajan , 

of 11th June, 1984. 
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No. A . 120255184- Admp . I ( A ) . The President is plcased 
to appoint Shri Rambir Snigh , presently Technical Assistant 
( Ad -hoc ) in Department of Science and Technology as 
Senior Scientific Oflicer Grade II in the pay scale of Rs. 
700- - - 40 - - 90% ) FB 40 1100 - 50 — 1300 in the Department 
of Science and Technology with effcct from the forenoon of 
30th May, 1984 and until further orders, 


Tho 14th Junc 1984 


New Delhi- 110016 , the 19th May 1984 
No. A 1202313181- AJmn. I ( A ) . In continuation of this 
Department s Notification of even number dated the 17th 
December , 198 ,3 the Secretary to the Government of India 
in the Depirtment of Science and Technology hereby ex 
tends the teufi of acl-hoc appointment of the following Junior 
Analysts in the scale of pay of Rs. 650 _ 30 _ _ 740 _ - 35- - 
810 EB - 880 - 40 - 100 ) EB - 40 - - 1200 for a further 
period of six months with effect from 1 - 4 - 84 to 30- 9 -84 
or till thc posts are filled on regular basis. whichever is 
earlier : 

1 . Shri D . George 
2 . Smt. Madhu Soni 
3 . Shri S . N . Sukla 
4 . Shri S . K . Pokhriya ) 
5 . Shri Dilawar Singh 

SMT. MALASHRI PRASAD , Under Secy . 


No . A . 19015184 -Admn.I ( A ). - The President is pleased 
to accept the resignation of Shri S . K . Pokbriyal , Junior 
Analyst ( ad - hoc ) in the Department of Science and Tech 
nology . Consequent upon the acceptance of his resignation 
Shri S . K . Pokhrival, Junior Analyst is hereby relieved of 
his duties in this Department with effect from the forenoon 
of 14th June , 1984. 

D . K . SHARMA, Under Secy 


New Delhi 110 016 , tho 29th May , 1984 
No . A , 12023 /2 /84 -Adm , T - The President is pleased to appoint the following Dermanent Assistants borne on the c ) nbinod 
CSS Cadre of the Department of Science & Technology and Environment as Section Officers on an ad -hoc basis in the scale of pay of 
Rs. 630 - 30 -740 - 35 -810 - EB - 35 - 880- 40 - 1000 - EB -40- 1200 for a period of 4 months from the datos montioned against their names or till re 
gular Solect List Officers become availablo , whichever is earlier : 
1. Shri Paul Ekka . . for 4 months 

w . e. f. 3 - 3 - 1984 
2 . Shri A S Ahluwalia . . for 4 months 

w .o.f. 20- 3 - 1984 
3. Shri O P Dohroo . for 4 months 

w .o.f 30 - 3- 1984 
4 . Shri RC Subnani" . . . . for 4 months 

w . e.f, 6 -4 - 1984 


No. A .32018 181- Idm . l. In continuation of this Depart 
ment s Notification of even number dated the 28th January , 
1983, the President in plcascd to extend the term of ad -hoc 
appointmont of Shri I. B , Singh , a permanent Junior Analyst 
in the Department of Scionce & Technology as Senior Scienti 
fic Officer - I in the scale of pay of Rs. 1100 - 50 1600 in 
the same Department for a further period with effect from 
1 -2 - 1984 to 31 - 7 - 1984 or till the post is filled on regular 
basis , whichever is earlier . 


(DEPARTMENT OF ENVIRONMENT) 

New Delhi- 11 , the 18th June 1984 
No . A . 19014981- Admn.1. — Consequent on his inclusion 
in the Select List of Grade II of the Indian Economic Ser 
vice and appointment ag Joint Director in the Bureau of 
Industrial Costs and Prices , Shri O . P . Bhardwaj, on Officer 
of Indian Economic Service and presently working as Envi 
ronmental Officer in the Department of Environment is re 
lieved of his duties from this Department w . e .f. the fore 
noon of 18th June, 1984. 

HAREY LAL , Under Socy . 


No. A . 120251 79- Adm . I. - In continuation of this Depart 
ment s Notification of even number dated the 28th August 
1983, the President is pleased to extend the term of appoint 
ment of Shri C . D . Khurana . Junior Analyst in the Depart 
ment of Science and Technology as Senior Scientific Officer 
Grade I in the scale of pay of Rs. 1100 - 50 - 1600 on an 
ad -hoc basis for a further perior with effect from 1st Feb 
ruary 1984 and upto 31st July 1984 or till the post is filled 
on regular basis, whichever is earlier, 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(DEPARTMENT OF HEALTH ) 

New Delhi, the 19th June 1984 
No. A . 1202577183- C . H . S .I.- - the recommendations of 
the Union Public Service Commission , the President is pleas 
ed to appoint Dr, Jasjit Singh Bhasin , to the Junior Class I of 
the Central Health Servire , in a temporary capacity , and to 
rost him as Medical Officer under the Central Government 
Health Scheme, Delhi with effect from the afternoon of the 
31st March , 1984. 


The 4th June 1984 


No. 1203313181 -Admn .I ( A ). - The President is pleased to 
extend the ad -hoc appointment of the following officers as 
Senior Scientific Officer Grade II in the scale of pay of 
Rs. 700 - 40 - 900 - EB -40 - 1100 - 50 - 1300 in the Department of 
Science and Technology for a further poriod of six months 
from 1 - 1 - 1984 to 30- 6 - 84 or till the post is filled on regular 
basis , whichever is carlier : 


1. Dr. (Mrs ) Satish Manocha . 


2 . Dr. (Mrs ) Kavita Rani Mehra , 


3 . Dr. R . C . Srivastava , 


The 20th June 1984 
No. A . 1202590184 - CHS. I. — On the recommendations of 
the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr ( Smt. ) Alka Sachdev to the Junior 
Clas I of the Central Health Service , in 1 temporary capa 
city , and to post her as Medical Officer under the Centr 
Government Health Scheme Delhi with effect from the fore 
noon of the 7th May, 1984. 

The 22nd June 1984 
No. A . 1202540183 -CHS TII. - On the " eroinmendations of 
the Union Public Servic : Commission the President is pleas 
ed to appoint Dr. (Smt.) Promila Gupta to the Specialist 
Grade II of the Non - Teaching Specialist Şub -Cadre of the 
Central Health Service , on probation and to post her ag Fyo 
Specialist at Din Dayal Upadhavav Hospital, New Delhi 
with effect from the forenoon of the 16th April , 1984 , till 
futher oreders, 


4 . Shri H . L , Jussal, 


$ . Dr, D . K . Khare . 
6 Dr , K L . Patri. 


D . CHAKRAVARTY , Under Secy. 
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No. A . 1101411184 - CHS - II ( i ) - Consequent upon his place 
ment in the Senior Cluss I Scale P . Madialagan relinquished 
the charge of the post of Medical Officer (Junior Class I ) 
of the Central Health Service under the Central Govt. Health 
Scheme. Madras on the forenoon of the 25 - 11 - 1982 and 
assumed charge of the post of Senior Medical Officer in the 
Vamc organisation on the solenoon of the 25 - 11- 1982 

No. 4 , 11014 1184 - CHS- II ( i ) - - Consequent upon his place 
nient in the Sonid ( lass 1 Scale Dr. M . Balakrishna "} 
Ti linquished the charge of the post of Medical Officer ( Junior 
Class I ) of the Central Health Service under the Central 
Govt. Health Scheme. Madras on the forenoon of the 
25 -11- 82 and assumed charge of the post of Senior Medical 
Officer in the same org.uktion on the forenoon o1" thu 
25 - 11- 1982 


PK KIPOOR , Under Sect 


No . 1202521183-CHS-I... On the recommendation of 
the Union Publi Service Commission , the President IS 
pleasect to appomt D . (Smt ) Ritesh Tancja to the Junior 
Class I L the Central Health Service , in a te .nporary cara 

ily , an iu post her as Medical Offi . . . under the Delhi Ad 
munistration Delhi with effect from the for noon of the 
17th December . 1983 

No. 14011 3 , 83 -CHS- III. - Conscquent upon the lucht 
ince of his resignation , Dr. Sudhir Jain , an officer of the 
Specialist Grade II of the Teaching Specialist Sub -Cadre of 
the Central Healih Service rciinquished charge of the post of 
Assistari Professor of Pathology at Maulana Azad Medical 
College New Delhi from the forenoon of the Sih June 
1983 . 

No . A , 1202518184-CHS- 111. On he reccommendation of 
the Union Public Service Commission , the President is pleas 
cd o appoint D ! (Smt.) Sunanda Gupta of the Specialist 
Grade Il of the Non - Teaching Specialist Sub Cadre of the 
Central Health Service on probation and to post her as 
Obstetr. cian and Gynaecologist. Central Government Health 
Scheme Safdarjang Hospital) , New Delhi with cffect from 
tho fornoon of the 11th Jun . , 1984 until further orders , 

No . 1 -12025 66 84-CHS- 1. - On the recommendation of 
119 . Un un Public Service Commission , the President is pleas 
ud to uppuint Dr. Harish Kumar to the Junior Class I of the 
Central Health Service in a icmporil V Capacity , and to post 
him as Niedical Office under the Central Governmen . Health 
Wheme. Delh with eflect from the tornoon oi the 8th 
Viy , it 

No. 412025 138184 -CHS- I - On th : recommendations of 
iho Union Public Service Commission the President is pleased 
to appcrint Dr. (Smt. ) Jasleen Kaur Gocl to the Junior Class 
Ini The Central Health Service , in a temporary capacity , and 
to Port For us Medical Officer under the Cenirel Govern 

wat hulth Schem . Delhi with elau fion this teenoun 
rt the ylth Mai 1984 


New Delhi, the 12th June 1984 
NO . A - 3801215184 - Estt. III. Consequent on his retirement 
on attaining the age superannuation , Sh . P . R . Dogra , a 
Gi. U Officer of Indian Statistical Service relinquished the 
charge of the post of Joint Director (Area Projects ) in the 
Department of F W . New Delhi on the afternoon of the 
31st May , 1984 , 

RAVI DATT , Under Set 


The 22nd June 1987 
No. 12025 3711 84 -CHS - I _ On the recommendations of 

Onur Public Service Commission, the President is pleas . 
ut so appoint Di Vinod Kumar Dogra to the Junior Class I 
vĩ the rental Health Service , in a temporary capacity , and 
< por him as Niedıcıl Officer under the Safdarjang Hospital 

V D . , with eflect from the toicnoon of th : Sth May 
1484. 

( NSRII hi VIRAN Undı Sell 


New Delhu , the 23rd June 1984 
No A 3201315184 -Estt .l.- - The President is plased to appoint 
Shri S . K . Shaima, a permanent officer belonging to Section 
Officers Grade of ihe Central Secretariat Service in Grade I 
of that Service in the Ministry of Health and Family Welfare 
with effect from the forenoon of 1st June , 1984, until tur 
ther orders . 

The President is also pleased to post Shri S . K . Sharm . 
s Under Secretary in the Ministry of Health and Fainily 
Welfare with effect from the same date . 

5 . The appointment of Shri S . K . Sharma in th : above 
mentioned grade shall be subject to the decision on the Writ 
Petition pending in the Delhi High Court in this connection 
including the Civil Wui Putition No. 511 of 1980 in the 
Delhi High Court - Mr. Thomas Mathew and 2 others V 
Union of India Civil Writ Petition No. 2555 83 of 1983 
M 1 Nathani and others l . Union of India , 

No A . 320142: 84- 1- st1 l - - The President is picked to ap 
point the following permanent Assistants belonging to Central 
Secietariat Service to officiate on ad - hoc basis in Section 
Ollicers Giade in the Ministry of Health and Family Wel 
tala 10 the period indicated against each : 


Mens Delhi , the 22nd June 1984 
Mo. 1 350124 82 -CHSV While proceeding on de , uta 
(un vith National Building Construction Corporation It 
Vuy Dell , Di. , K . Bhattachurjee in oítica u the 

de o Senior Medical Officer of the H ilighed 
Cake $ 50 Ji the most of Senior Medical Ollicer ( GIIS Cal 
Luta c the atturoon of 18 - 1 1982 


No A - 35612462 -CHS - IV -Whide proceeding on denul 
son with National Building Construction Corpciai. un LH ., 
N » DE H D : R Dutt an officer of Sarioul Medical 
plificar Gride of tht C .HS relinquished charge of the post 
o Senior mirdi. 11 Officer ( GHS , Patou on the afternoon 

2 - 12 482 


St. Vo , vame a Period (I 10m - To ) 
1 Smt. Anita Puni- 28 -5 - 1984 wo 13- 7- 1984 
2 . Shri P K Chatsahartv - - 4 -6 - 1984 to 21- 7 - 1984 . 

6 . G . I NAIR , Under Seur 


No . A -389912121 82 -CHS- IV . Consequent on his procecu 

In voluntary retirement D . . I . S . Gul .. . officer of the 
hocina Grade 1 of the up . Si , Sub - Cadre ci 
The Central Health Service , . iu ne e of the post 
mga pro of Medicine in the Maulana Azad Medical College 
posv Delhi on the afternoon of the 13th Sept 1982 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(DFPARTMENT OF AGRICULTURE & CO - OPERA 

TION ) 
New Delhi, the 16th June 1981 
NO 1202615182-E1 The Picsident is pleased to appoint 
Shri Mohinder Singh Otices on Special Duty ( Planning ) 
Directorate of Ariculture . Puniib , Chandigarh , as Deputy 
Commissioner ( Seeds ) ( R 1500 - 1800 ) in the Ministry of 
Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation ) , on 
deputation basis , with effect from the forenoon of 14th 
June, 1984 and upto 2nd May 1986 ( AN ) or until further 
orders , whichevet is earlier 

NA MALHOTRA , Under Seca 


No1 - 22012 , 97183 -CHS- II. -Consequent upon his tianster 
Di. M K . Chachondia relinquished the charge of the Doct 
of Medical Office , Junior Class 1 ) of the Central Health 
crvice omler the Central Govt . Health Scheme, Delhi on 
he aflcinoon of the 26 - 5 -84 and assumed charge of the post 
on the « ame capacity under the Central Gout Health Schome. 

appur , on the forenoon of the 1 - 55 - 1954 
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IL AT RYTILVIT 


CENTRAL GROUND WATER BOARD 


Faridabad , the 22nd June 1984 


No. 3 -69984 - CH ( Estt ) . — Shri A . Mukherjec is appointed 
to the post of Assistant Hydrogeologist G . C . S . Group - B 
( Gazetted ) in the scale of Rs. 630- 30- 740- 35 - 810- EB - 35 - 880 
41- 1000- EB -40- 12001- on temporary basis in the Central 
Ground Water Board w .e . t. 24 - 5 - 1984 (FN ) till further 
orders . 

B . P , C , SINHA , Chief Hydrogeologist & Member 


MINISTRY OF SOCIAL WELFARE 

New Delhi, the 15th Junc 1984 
F . No. 14 -384 -SD . - In continuation of this vioistry s 
Notification No. F 14 - 1080- SD (Vol. I ) dated the 271h 
August , 1981, the President is pleased to continue de period 
of deputation on usual deputation terms or one day , i. e . 
30th June, 1984 of Shri K . N . Bali, Pay and Accounts Offi 
cer , Ministry of Finance , at present working as Administra 
tive Officer , in the scale of Rs. 1100 - 50 - 1600 in tho National 
Institute of Social Defence , Now Delhi, o subordinate office 
of this Ministry , on deputation , 


S . Y . QURAISHY Dy. Secy . 


MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE 

(DEPARTMENT OF EDUCATION ) 

New Delhi, the 6th June 1984 
No , A . 32011) 5184 - E .I. — The President is pleased to ap 
point the following Grade I Officers of the CSS to officiate 
as Under Secretary in the Ministry of Education & Culture 

Department of Education ) on ud-hoc basis for the periol 
indicated against their names : 

1. Shri R . ( Sood — 9 -5 - 1984 to 8 - 7 - 1984 . 
2. Smt. Ta Puri – 17 -2 - 1984 to 31- 7- 1984 . 

S. I . TAKKAR , Under Secy. 


SANCHAR MANTRALAYA 

( P & T DIRECTORATE ) 

New Delhi, the 19th June 1984 
No . 1 - 3 ,81-SPG . - The Picsident is plezo tu lant Suri 
M . S . Rangaswami, a permanent officer of the Senior Ad 
ministrative Grade Level II of the IPS Group A who was 
on deputation with the APPTC , Bangkok , for the purpose of 
Second Proviso to FR , 30 ( i ) oficiating proforma promotion 
to the Senior Administrative Grado Level 1 of the Service 
with cffcct from 21- 1 - 1982 to 16 - 12 - 1983 

B . D . TUNG , Asstt . Dir . Geni. Posts & Telegraphs 


I 


- 


- 


- 


New Delhi- 110001, the 19th Junç 1984 
No . 236 /3 / 82 . STG - 12 , Tho Director General Posts & Telegraphs is pleased to aviat the following Assistant Engineers sub . 
tantivoly in Telegruph Engineering Service Group B with effect from the date indicated against cach : 

— - - - - 
Sj. Name 

Date ut 
No. 

confirmation 
- - - - - -- - - - - - 

- - 
S /Shri 
1. C .D . Banker 

1 - 11 - 80 
2 . S .L . Khurana 

1 - 11 -80 
3. P . K . Churamani 

1 - 11 -80 
4 . G .B .S . Saini 

1 - 3 -81 
5 . R . N . Pachauri 

1 - 3-81 
6 . R . P . Bajai 

1 - 12 -81 
-- -- - - - 

B . D . KAUSHIK 
Assistant Director General (SGT) 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( ESTT. SECTION ) 
New Delhi, the 19th June 1984 


No, ESTECS ( 28 ) 183. — The President is pleased to appoint 
Shri A . Abdul Khader , Section Oficer , Energy , Environ 
ment, Science and Technology Department, Secretaiat, Hyde 
rabad ( Anha Pradesh ) 25 First P , A , to Shri K Vijaya 
Bhaskara Ready, Mingitor of Shipping and Transport in the 
scale of pay of Rs. 650 - 12001- with effect from 23 -5 - 1984 
( FN ) until further orders . 


MINISTRY OF ENERGY 
( DEPARTMENT OF POWER ) 

New Delbi, the 14th June 1984 
No. 50j84 - F .No. 3 /283 -Adm .d. - The Presidentit ple 
to appoint Shri Balvinder Singh an officer of the grade 
Assistant Director Assistant Executivo Engineer witho C 
tral Power Engineering (Group A ) Service to the grade 
Deputy Director Executive Engineer of the Central Po 
Engineering (Group A ) Service in the Central Blectrici 
Authority in an oficiating capacity , with effect from 
forenoon of the 24th May , 1984 , until further orders . 

The promotion of Shri Balvinder Singh to the grado 
Deputy Director| Executive Engineer in the Central E 
city Authority will be subject to the drections of the H 
High Court of Delhi & subject to such orders as may 
passed by that Hon ble High Court in the Writ petition. I 
593 of 1980 filed by Shri A . Bhaşkaren ud other Vs. Un 
of India and others . 


The 22n <1 June 1984 


No. EST EPG ( 16 ) 82. — Conscqucnt upon his seleguon for 
making appointment to the post of Adiministrative Officer in 
the Solatium Fund Authroity , the services of Shri K . L . 
Kapoor , Section Officer in the Ministry of Shipping and 
Transport are placed at the disposal of the said Authority 
with effect from 22nd June 1984 ( AN ) . The deputation 
terms of Shri Kapoor will be settled in due course . How 
ever, initially his deputation period will not exceed for a 
period of one year. 


S . P . SEHGAL , Under Secy . 


K BHATTACHARYA , Under 
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- ULITOLO LP 


(DAPIT, OF NON - CONVENTIONAL ENERGY 

SOURCES ) 


Neu Delbi, thu Sula Jur . 1994 
No. 11/ 1 84- Admn. I ( Vol- 1 ) .- The President is plewod to 
appoint Shri Lal Chand Chitkara , a permancat Stouoyrapbor 
Grade C of the CSSS cadre of the Ministry of Information 
pod Broadcasting, working in DG : AIR , to Grade B of the 
cadre, on ad -hoc basis, w .o .f. 25 - 5 - 1984 or till such time as 
he is replaced by senior regular person , whichever is rlier 
und to post him in DB : AIR . 


New Delhi-110 003, the 18th Junc 1984 
No . 19 /6 / 1/81-NES /562 .- In continuation of this Depart 
munt s Notification of even number dated 28th January , 1984 . 
the President is pleased to extend the period of appointment 
uf Harjit Singlı , Senior Documentation Officer of the Depart 
ment of Science & Technology 23 Senior Information & 
Publicity Officer in the Department of Non -Conventional 
norgy Sources in the pay scale of Rs. 1500 -60 - 1800 - 100-2000 

deputation basis for a further period of one ycor and six 
months from the forenoon of 26th May, 1984 or unti further 
orders whichever is earlier . 


No . 148 84 - Admn. lI. - The President is pleased to appoint 
Shri P . S Herle , 1 permanent Section Officer of the CSS 
Cadre of the Ministry of Information and Broadcasting to the 
post of Office : un Snorial Duty (JP ) in the Main Secretariat 
of the Minisny, w . e. t. 5 -6 - 84 ( I N ) to 23- 3 - 84 on usual 
terms in conditions of depntation , 


No . 231/ 82 - Admo. 1, -- Pre sident is pleased to appoint Shri 
6 . B . Bhanot, Pay & Accounts Officer , as Deputy Controller 
of Accounts in the Depurtment of Non -Conventional Eucrgy 
Sources in the pay scale of Rs. 1100 -50 - 1600 with offcct from 
19 -4 - 1984 (FN ) on provisional basis until further orders . 


No. 21111 84- Admn. II . - The President is pleased to appoint 
Shri S . L . Sharma Himanshu a temporary Section Officer or 
the CSS Cadre of the Ministry of Information and Broad 
casting , as Desk Officer in the Main Secretariat of the Minin 
try wef. 2 -6 - 1984 ( FN ) to 21- 7 - 1984 , 


S . R . KHITHA , Under Secy. 


The 12th June 1984 


No , 21112184 - Admn. II ( 1 ) . - - - The President is pleased to 
ippoint Shri K . S . Bridwan , LAS (UT : 66 ) aš Joint Secretary 
in the Ministry of Information & Broadcasting , w .e. f. the forc 
noon of 11th June. 1984. 


S. D . KUMAR , Under Secy . 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

New Delhi, the 19th June 1984 
Vu . ERB-1/83 6 /21. - Shri A . V . Ramsunder , working as 
Depity Economic Adviser Railway Board , on ad -hoc basis, has 
hech Appolated to officiute as Deputy Economic Adviser , Rail 
Mily Bourd , on regular basis, with effect from 22-4 - 1984. 

No. ERB -78449 6 . - Suri A . R . Bhashyam , Assistant Tiallic 
Costing Officer, Railway Board , retired from Service with 
effcct rom the afternoon of 31 - 5 - 1984 . 

No. ERB-I84 4917 . Shri O . P . Dhingra , Officer on Special 
Duty , Stat ( CA ) , Railway Board , retired from servicc with 
[Tect from the afternoon of 31- 5 - 1984 . 

The 20th June 1984 
No. ERB |-1/841911 .-— The following Section Officers Desk 
Officers, Railway Board have been appointed to officiate as 
Tinder Secretary Directors Railway Board with effect from 
forenoon of 3 - 5 - 1984 on hd - hoc basis . 


Bombay , thc 18th June 1981 
No. A - 120261382- E .I (RC ). - Reference this uflice Notifi 
cation No. A - 12026 / 13) 82 -EI, dated the 27th August, 1983 
icgarding continued appointment of Shri R . S . Rawat as 
Hindi Officer on ad -hoc batis iuplo 27 - 3 - 1984 . 


2 . The competent authority has allowed Shri Rawat to con 
tinue to officiate in tho samo capacity beyond 27 - 3 - 1984 je , 
upto 30 - 9 - 1984 or till such time the post is fillel on regular 
basis, whichever is earlier . 


R . P . PARMAR , Asstt. Adon . Oficer 


MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION 

(DEPARTMENT OF LABOUR ) 


1 . Shri D . C . Chakravarty . 
2 . Shri R . B . Singh . 
3 . Shri S . N . Shukla . 
4. Shri T . D . Rampal. 
5 . Shri Awtor Singh . 
6 . Shri S . S . Makhiju . 
7 . Shri K . K . Lahiri. 
8 . Shri K . S . Subnumanyam , 
9 . Shri Balbir Singh . 
10 . Shri J. S . Bhalla . 
11. Shri Elias Kullu . 


Now Delhi, the 21st June 1984 
No. A - 120251/ 83 -CLT . - The President is pleased to appoint 
undermentioned Officers as Assistant T : funus Commission 
( Central) on a regular basis with effect from the date shown 
against cach until further orders : - 


A . JOHRI, Secy ., Rly Board & 

CI-officio Jt. Secy . 


SlShri 
1. B . R . S. Reddy - 9-4 - 1984 ( FN ) . 
2 . B . S, Duggal - - 30 -4- 1984 (FN ) . 
3 . S . N . Patbak - 25-4 - 1984 ( FN ) , 
4 . Dhruv Kumar--- 21-4 - 1984 ( PN ) . 
5 . R . Pushpad - 21-5 - 1984 ( FN ) . 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

New Delhi, the 24th May 1984 
No . A - 19019119 /83 -SII . - On attaining the age of superan 

tion Shri Mohd Amin , an officer of the cadre of Senior 
le of Indian Broadcasting (Engineering ) Service , working 

Station Engineer in Doordarshan Kendra , Srinagar , rotired 
om Govoroment service w . e.f. 30th November , 1983 (AN ) . 

J. D . BHATIA , Under Secv , 


2 . The above officers will be on probation for a period of 
two years with effect from the dates noted against cach . 


A . K . SRIVASTAVA , Director 
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DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND 

TRAINING 


New Delhi, the 23rd Junc 1984 
No. DGET -60012 ( 1/84- Adm . I .-- - The Presidont is pleased 
to appoint Shri D . S . Rama, Deputy Director , Central Institute 
for Research and Training in Employment Service , substanti 
vely in the permanent post of Deputy Director, Central Insti 
tuto for Rescarch and Training in Employment Service with 
effect from 3 - 3 - 1984 , 


(DEPARTMENT OF REHABILITATION ) 

New Delhi- 11, the 13th June 1984 
No. A . 32014 ( 3 ) 84 - Adm . I. - Shri J . N . Kalra , a permanent 
ollicer of the Grade C of the Central Secretariat Stenogra 
phets Service in the Department of Rehabilitation , Ministry 
of Labour and Rehabilitation and appointed to offictate 19 
Senior Personal Assistant (Grade B of the Servico ) in the 
same Department vide this Department s Notification No . A . 
32014 ( 3 ) {84 -Adm . I., dated 28th April, 1984, reverted as Grade 

C Stenographer with effect from the afternoon of the 19th 
May, 1984 . 

HAKI KUMAR , Urter Secy 


P . R . RAMAKRISHNAN , Dy. Sewy 
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